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MODELO CONT. REMOTO DEST Nº DO CHASSI 


KV-21FE12B  m-yi73 BRAZIL SCC-S43A-A 


KVv-21FE12B RM-Y173 


TV EM CORES TRINITRONº 


SONY. 


KV-21FE12B 


ESPECIFICAÇÕES 


Kv-21FE12B 
Alimentação 110-220V CA, 50/60Hz 


Número de Entradas RF 
Video ” 
Audio ? 
Número de Saídas Áudio Out 


+44 |59|mn|—+ 


Fone de ouvido 


Em uso(Máx) 


Em standby 


Dimensões(L x A x P) 
592 x 466 x 489 mm 


1) 1 Vp-p 75 ohms desbalanceado, sincronismo negativo 


2) 500mVrms (100% de modulação), impedância: 47kilohms 


Sistema 
NTSC/PAL-M/PAL-N 


Cobertura de canais 
VHEF:2-13/UHF:14-69/CATV:1-125 


Tamanho da tela visível 


20 polegadas medidas diagonalmente 


Tamanho do tubo de imagem (cinescópio) 


21 polegadas medidas diagonalmente 


Antena 


terminal para entena externa de 75 ohms para os padrões VHF/UHF 


Potência de áudio 
5W (RMS)x2 (a kHz, 500mV RMS, 10% THD) 


Acessórios fornecidos 


Controle remoto RM-Y 173 (1) 
Pilhas tamanho AA (R6) (2) 


Projetos e especificações sujeitos a alterações sem prévia comunicação. 
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CUIDADOS E PRECAUÇÕES 


ATENÇÃO!! 


ANTES DE REMOVER A CHUPETA DO CINESCÓPIO, FAÇA UM CURTO-CIRCUITO ENTRE 
O TERMINAL DE ALTA TENSÃO DO TUBO E UM PONTO DA MALHA DE TERRA, DE MODO A EVITAR 
CHOQUE ELÉTRICO, DEVIDO A CARGA ARMAZENADA NO CINESCÓPIO. 


CUIDADO!!! 


PARA EVITAR POSSIVEIS CHOQUES ELÉTRICOS, UM TRANSFORMADOR ISOLADOR DEVE SER USA- 
DO DURANTE O SERVIÇO DE REPARO, POIS A PARTE VIVA DO CHASSI ESTA DIRETAMENTE LIGADA A EN- 
TRADA DA ALIMENTAÇÃO AC. 


CUIDADO COM COMPONENTES DE SEGURANÇA!!! 


COMPONENTES IDENTIFICADOS COM O SIMBOLO À NO ESQUEMA ELÉTRICO OU NA LISTA DE PE- 
ÇAS OU AINDA NAS VISTAS EXPLODIDAS, SÃO CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO. SO- 
MENTE OS SUBSTITUA POR COMPONENTES SONY IDENTIFICADOS NESTE MANUAL, COM O CORRETO 
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, OU EM SUPLEMENTOS PUBLICADOS PELA SONY. CIRCUITOS E AJUSTES 
CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA SÃO IDENTIFICADOS NESTE MANUAL, SIGA ESTES PROCEDIMENTOS QUAN- 
DO COMPONENTES CRÍTICOS FOREM TROCADOS OU QUANDO HOUVER SUSPEITA DE OPERAÇÃO INCOR- 
RETA. 


FUNÇÃO DE AUTO-DIAGNÓSTICO 


Este modelo possui a função de auto-diagnóstico. Se ocorrer um erro, o LED indicador do STANDBY/TIMER 
automaticamente começará a piscar. O número de vezes que o LED pisca, indica a provável causa do problema. Se 
ocorrer uma falha que não pode ser reproduzida, com o Controle Remoto é possível verificar uma lista das falhas 
ocorridas armazenadas na memória do aparelho. 


Indicador de Diagnóstico 
Quando um erro ocorre, o LED indicador do STANDBY/TIMER começa a piscar, indicando a provável causa do 


erro. Se mais de um erro ocorrer, será indicado o que primeiro ocorreu. 
O resultado dos seguintes diagnósticos são indicados na tela, se não houver ocorrido erro a indicação será “0”. 


Descrição do Item de Nº de Vezes que o Display de Auto- Provável Localização Sintoma Detectado 
Diagnóstico STANDBY/TIMER Diagnóstico/Resultado | da Causa 
PISCA do Diagnóstico 


Sem alimentação Não acende - Cabo de alimentação não está ligado - Não há alimentação 
- Fusível está quimado (F601 - Placa A) - O aparelho não está energizado 
- Falta de alimentação AC 
Sobrecorrente no +B (OCP)* | 2 vezes 2:00u2:1 - H. OUT (Q502) está em curto (Placa A) - Não há alimentação 
- IC702 está em curto (Placa CA) - Linha de alimentação em curto 
4 vezes 4:0 ou 4:1 - Não há a tensão de +13V (Placa A) - Entrou em standby após o raster horizontal 
- [C502 está falhando (Placa A) - Pulso de deflexão vertical foi interronpido 
- À alimentação esta em curto ou foi interrompida 
IK 5 vezes 5:0 ou 5:1 - Video OUT (IC502) está falhando (Placa A) - O raster não está sendo gerado 
- 1C301 esta falhando (Placa MA) - A saída do pulso de referência da corrente do 
- G2 desajustado catodo do CRT está pequena 


* Se for detectada sobrecorrente do +B, simultaneamente a interrupção da delexão vertical é detectada. 
O sintoma que é diagnosticado primeiro é o que é exibido na tela. 
** Veja os ajustes de G2 nas seções 3 e 4 deste manual. 
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Funcionamento do LED Standby/Timer 


2 vezes JUL ni nnmÃãm | 


avezes JUULL MIT minuto o 


ms 
5 vezes Sue Tuna mini ==: = 
[ 


LED aceso 0.3 seg. ! 
ME LED do STANDBY/TIMER 
LED apagado 0.3 seg. —p! 4— a apagado 
seg. 


Item de Diagnóstico Nº de Piscadas* 
Sobrecorrente do +B 2vezes 
LProt 4 vezes 
IK 5 vezes 


*Uma pisca não é usada para função de auto-diagnóstico 


Interrompendo o sinal (pisca-pisca) do LED do Standby/Timer 
Parafazer o LED do STANDBY/TIMER para de piscar, desligue a chave POWER e desconecte o cabo de alimentação. 


Exibição da Tela de Auto-Diagnóstico 


Para erros com sintomas do tipo “as vezes cai a alimentação” ou “a imagem some algumas vezes”os quais não permitem confirmação, 
é possível verificar asfalhas ocorridas pela de tela de auto-diagnóstico. 


Verificando a Tela de Auto-Diagnóstico 


No Modo Standby, pressione no controle remoto a seguinte sequência de botões, rapidamente: 


= Canal => Volume [=|] mp Power ON 


Note que esta é a diferença para entrar no Modo de Serviço (Volume ). 


Tela de Auto-Diagnóstico 


SELF DIAGNOSTIC 


Numero “0” indica que não foi detectada falha 


Numero “1” indica que foi detectada uma falha uma vez somente. 
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Manuseio da Tela de Auto-Diagnóstico 


Os resultados exibidos na tela de auto-diagnóstico não são limpos automaticamente. Sempre verifique esta tela durante os reparos. 
Quando terminar o conserto, limpe a tela de auto-diagnóstico, de modo a ficar com todos os valores com “0”. 


A menos que o display de auto-diagnóstico seja limpo (zerado “0”), a função de auto-diagnóstico não detectará futuras falhas após 
ser feito o reparo. 


Limpando a Tela de Auto-Diagnóstico 
Para limpar a tela de auto-diagnóstico (todos os valores iguais a "0"), pressione a seguite sequência de botões no controle remoto: 


Canal =—> 


Encerrando a Tela de Auto-Diagnóstic 
Para sair da tela de auto-diagnóstico desligue a chave POWER no controle remoto ou no aparelho. 


Circuito de Auto-Diagnóstico 


Placa MA MA BOARD 
IC301 
Y/CHROMA JUNGLE 


Da 
Placa CA 
CN 705 PIN 1 


Da 
Placa A 


—» (18) HP/PROTECT 
1C501 PIN 3 


DISPLAY 


Sobrecorrente +B (OCP) Quando ocorre sobrecorrente na linha do +B (135V) isto é detectado no pino 35 do IC301 (Placa MA). 
Se a tensão no pino 35 do IC301 (Placa MA) é menor que 1V enquanto o V.SY NC é maior que 7 
períodos na vertical, a unidade desligará automaticamente. 


I-Prot Ocorre quando é detectada ausência do pulso de deflexão vertical no pino 5 do IC001 (Placa MA). 
A alimentação é cortada quando o intervalo da forma de onda exceder 2 segundos. 


IK Se os níveis do RGB* não estiverem balanceados em 2 segundos após ser acionada a alimentação, 
um erro será detectado pelo IC301 (Placa MA). A TV será ligada mas não aparecerá imagem. 


*(Refere-se a correção dos níveis do RGB efetuados através do sinal de IK (AKB)). 
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VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 


Após executar o conserto, faça uma verificação de 
segurança, antes de devolver o aparelho para o consu- 
midor: 


1. Verifique a área de reparo à procura de pontes de sol- 
da e soldas frias. Verifique toda a placa à procura de 
solda escorrida e curtos. 


2. Verifique a fiação da placa. Veja se não há isolações dani- 
ficadas ou fios encostando em resistores de potência. 


3. Verifique se todos os botões, blindagens, isoladores, 
compartimentos, terminais de terra e placas foram 
colocados corretamente.Tenha absoluta certeza de 
ter colocados todos os isoladores. 


4. Verifique a presença de peças não originais, especial- 
mente transistores. Caso existam tais peças no apare- 
lho, recomende ao consumidor a substituição das 
mesmas pela pelas peças originais. 


5. Verifique se não há peças que apresentem claros sinais 
de deteriorização, ainda que funcionando. Recomende 
ao consumidor a substituição das mesmas. 


6. Verifique se os cabos, especialmente o de alimentação, 
não se encontram partidos ou com a isolação gasta. Se 
for o caso, recomente a sua substituição ao consumidor. 


7. Verifique se as tensões de +B e HV (HIGH VOLTAGE) 
estão dentro do especificado. Utilize para estas medidas 
um instrumento confiável. Suspeite de seu medidor de 
HV se sempre forem obtidos valores baixos. 


8. Verifique a isolação em relação ao AC de todas as par- 
tes metálicas expostas do aparelho, como terminais de 
antena, ornamentos e botões metalizados, etc. 


To Exposed Metal 
Paris on Set 


AC 
Voltmeter 


[| (075V) 


Earth Ground 


Fig. A. Usando um multímetro AC para verificar a corrente de fuga. 


TESTE DE VAZAMENTO (FUGA) DE AC 


A corrente de fuga deAC de alguma parte exposta para o 
terra e de todas as partes metálicas expostas para alguma 
outra parte exposta com retorno para o chassi, não pode 
exceder 5mA (500 microamperes). A corrente de fuga pode 
ser medida por um dos três métodos a seguir. 


1. Com um aparelho medidor de corrente de fuga, como o 
Simpson 229 ou o RCA WT-540A. Seguindo os procedi- 
mentos descritos nos manuais destes instrumentos. 


2. Com um milimultímetro AC, como o Data Precision 245, o 
qual é adequado para esta serviço. 


3. Medindo a queda de tensão através de um resistor por 
meio de um VOM ou um voltímetro AC. A indicação limite 
é de 0.75 V, então, um instrumento analógico precisa ter 
uma acurácia menor. O Simpson 250 e o Sanwa SH-63Trd 
são exemplos de VOM's passivos apropriados. Quase to- 
dos os multímetros digitais que tem uma faixa de 2V AC são 
adequados para executar esta medida (Veja a fig. A) 
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SEÇÃO 1 
GERAL 


As páginas desta Seção foram extraidas 
do Manual de Instrução deste modelo. 


A numeração das páginas nesta seção 
segue a utilizada no Manual de Instrução. 


Conectando seu TV 


Leia este capítulo antes de ajustar o TV pela primeira vez. Esta seção 
abrange as conexões básicas e algum equipamento opcional que pode ser 
conectado. 


Conexões Básicas 
Conexão do TV a cabo ou da Antena 


Dependendo do cabo que estiver disponível em sua casa, escolha uma 
das seguintes conexões: 


A Somente VHF 


ou Cabo coaxial 
VHF/UHF de 75 ohms (Parte traseira do 
ou (não fornecido) TV VHF/UHF) 


TVaCabo D+ --<D 


Cabo paralelo 


de 300 ohms (Parte traseira do 
B Fá VHE (não fornecido) TV VHF/UHF) 
apenas UHF === “E) <D 
ou 
VHF/UHF 
Adaptador de antena 
(não fornecido) 
Cabo coaxial 
C VHF de 75 ohms 
ou (não fornecido) 
UHF >» 
E (Parte traseira do 
TV VHF/UHF) 
FO) 


Misturador VHF/UHF 


= e (não fornecido) 


Cabo paralelo 
de 300 ohms 
(não fornecido) 


É? Se estiver conectando uma antena interna ou externa, ajuste a posição da 
antena para obter uma melhor recepção. 


Instruções de Operação 


Conectando Equipamentos Adicionais 


TV e Videocassete 


Parte traseira do TV 


[ON] 
2 DES: 
Cabo coaxial (não fornecido) VHFIUHF 
1 que Dr 
Antena/ Videocassete 


TV a cabo our SVIDEO  ayDIOR AUDIOL VIDEO 


—e=]- HO) ETA 


VIDEO (amarelo) 


AUDIO L (branco) 
Cabo AUDIO/VIDEO (RCA) AUDIO R (vermelho) 
(não fornecido) 


3 (Conexão opcional) 


1 Conecteo cabo coaxial da antena ou TV a cabo no IN do 
videocassete. 


2 Como cabo coaxial (não fornecido), conecte o OUT do videocassete 
no VHF/UHF IN do TV. 


Én Para assistir fitas de vídeo reproduzidas no videocassete, mude o canal 
do TV para 3 ou 4 (conforme ajustado na parte traseira do videocassete). 


(Conexão opcional) 


3 Seo videocassete estiver equipado com saída de áudio/ vídeo, para 
uma melhor qualidade de imagem, com o cabo AUDIO /VIDEO 
(RCA) (não fornecido), conecte AUDIO /VIDEO OUT do 
videocassete no AUDIO /VIDEO IN do TV. 


£2 Você pode utilizar a tecla Nao rocar entre as entradas VHF/UHF e 
VIDEO. 


Conectando seu TV 


TV e Decodificador de TV a Cabo 


Decodificador de TV a cabo 


1 


Cabo coaxial 
de TV a cabo 


2 Cabo coaxial 
(não fornecido) 
Parte traseira do TV 


VHF/UHF 


1 Conecte o cabo coaxial do TV a cabo no plugue RF IN do 
decodificador de TV a cabo. 


2 Como cabo coaxial (não fornecido), conecte RF OUT do 
decodificador de TV a cabo no VHF /UHF IN do TV. 


Én Para assistir os canais utilizando o decodificador de TV a cabo, ajuste o canal 
do TV para 3 ou 4 (conforme o que estiver ajustado na parte traseira do 
decodificador de TV a cabo) e use o controle remoto do decodificador de TV a 
cabo para mudar os canais. 


fm Se for controlar a seleção de canal através do decodificador de TV a cabo, 
utilize a função Fixar Canal na página17. 


Instruções de Operação 


TV, Videocassete e Decodificador de TV a Cabo 


Parte traseira do TV 


3 cabo coaxial (não fornecido) VHE/UHF 
dO] 
Videocassete 


(O in OUT 
À f VIDEO (amarelo) 
2 E E | Cabo AUDIO/VIDEO (RCA) Uni E Pd 
E eo (não fornecido) 
1 o) 4 (Conexão Opcional) 


TVa Decodificador 
cabo deTVacabo 


1 Conecteo cabo coaxial de TV a cabo no RF IN do decodificador de TV a 
cabo. 


2 Como cabo coaxial (não fornecido), conecte o RF OUT do 
decodificador de TV a cabo no VHF/UHF IN do videocassete. 


3 Como cabo coaxial (não fornecido), conecte o OUT do videocassete 
no VHF/UHF IN do TV. 


fD Se for controlar a seleção de canal através do decodificador de TV a cabo, 
utilize a função Fixar Canal na página 17. 


(Conexão opcional) 


4 Seo videocassete estiver equipado com saídas de áudio /vídeo, use o 
cabo AUDIO /VIDEO (RCA) (não fornecido) para melhor qualidade 
de imagem, conectando AUDIO /VIDEO OUT do videocassete na 
entrada AUDIO /VIDEO IN do TV. 


É Você pode utilizar a tecla NALio para trocar entre as entradas VHF/UHF e VIDEO. 


Conectando seu TV 


TV e Receptor de Satélite Digital 


2 Antena/ 


TV a cabo Parte traseira do TV 
Receptor de vHEUHE 
1 Satélite ==>0 
SATELLITE IN VHEUHE 
E AUDIO R AUDIO L VIDEO IN 
pe Mr ii 
satélite VIDEO (amarelo) 


AUDIO L (branco) 
AUDIO R (vermelho) 


3 Cabo AUDIO/VIDEO (RCA) 
(nao fornecido) 


1 Conecte o cabo coaxial da antena do satélite no SATELLITE IN do 
receptor de satélite. 


2 Conecteo cabo coaxial da antena/TV a cabo no VHF/UHE do TV. 


3 Como cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte AUDIO/ 
VIDEO OUT do receptor de satélite no AUDIO /VIDEO IN do TV. 


É Para assistir utilizando o receptor de satélite, selecione a entrada de vídeo 
na qual o receptor de satélite está conectado, pressionando NMréo do 
controle remoto. 


Instruções de Operação 


TV, Receptor de Satélite Digital e Videocassete 


Cabo da 4 
antena do 
Cabo AUDIO/VIDEO (RCA ç 
Satélite E ab aro ) 2 Parte traseira do TV 
1 Antena/ 
TV a cabo 


VHE/UHF 


rum 
[o] 


Auoid a abri fineo Ê n AUDI 
( our 
Ei O) e) LINE IN 


Receptor de UNE ou 
satélite 


VIDEO (amarelo) 
AUDIO L (branco) 
AUDIO R (vermelho) 


AUDIO R (vermelho) 
AUDIO L (branco) 
VIDEO (amarelo) 


5 Cabo AUDIO/VIDEO (RCA) 
(não fornecido) 


1 Conecte o cabo coaxial da antena do satélite no SATELLITE IN do 
receptor de satélite. 


2 Conecteo cabo coaxial da antena/TV a cabo no VHF /UHF IN do 
videocassete. 


3 Usando um cabo coaxial, conecte VHF /UHF OUT do videocassete 
no VHF/UHE do TV. 


4 Usando o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte 
AUDIO /VIDEO OUT do receptor de satélite no AUDIO /VIDEO IN 
do videocassete. 


5 Usando o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte 
AUDIO /VIDEO OUT do videocassete no AUDIO /VIDEO IN do TV. 


én Para assistir utilizando o videocassete, selecione a entrada de vídeo na qual o 
videocassete está conectado, pressionando "YES do controle remoto. 


Én Para assistir utilizando o receptor satélite, o videocassete deverá estar ligado e 
a entrada LINE selecionada adequadamente. 


Usando o Controle Remoto e 
as Funções Basicas 


Esta seção mostra a você como usar as teclas mais avançadas no controle 


remoto e como usar os menus na tela. 


Usando o Controle Remoto 


Õ 
0 


MTS/SAP DISPLAY 


[= 
E 
E) 


OO) 
VOCOL 


fo) 
fe) 


) GIÊ 


Es 
fe! 
| 
z 
fo) 
Ee) 
m 
m 
v 


POWER 


TVNIDEO 


VOL 


m 
z 
E 
m 
» 


Tecla 
POWER 


MUTING 
TV/VIDEO 


EAD 3 


tc) 


CS 


SLEEP 
MTS/SAP 


DISPLAY 


JUMP 


MENU 


RESET 


Descrição 


Pressione quando desejar ligar e 
desligar o TV 


Pressione para inibir 
instantaneamente o som. Pressione 
novamente ou pressione /* para 


restaurar o som. 


Seleciona as entradas de vídeo 
disponíveis. 

Move o cursor nos menus na tela. 
Pressione as teclas de seta para 
mover o cursor, pressione a tecla 
do centro para selecionar ou 
acessar uma opção. 


Desliga o TV automaticamente em 
aproximadamente 15, 30, 45, 60 ou 
90 minutos. Cancele pressionando 
até que apareça SLEEP OFF. 


Seleciona as opções de Som do TV 
Multicanal (MTS): Estéreo, Mono, 
Auto-SAP (Segundo Canal de 
Áudio). 


Pressione uma vez para mostrar a 
hora atual (se estiver ajustada) e o 
número do canal. 


Alterna entre os dois últimos canais 
selecionados com as teclas (0)-(9) : 


Mostra o menu na tela. Pressione 
novamente para sair do menu a 
qualquer momento. 


Pressione para retornar aos ajustes 
de fábrica enquanto estiver no 
menu na tela. 


é? Se você perdeu seu controle remoto, veja a página 23. 
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Outras Informações 


Guia para Solução de Problemas 


Se você está tendo um problema com seu IV, tente as sugestões abaixo. 
Se o problema persistir, contate seu Serviço Autorizado Sony mais próximo. 


Sem imagem, 
sem som 


Imagem ruim ou 
sem imagem, 
som bom 


Boa imagem, 
porém não 
há som 


Sem cor 


Não há sinal. Só 
aparecem 
chuviscos na 
tela 


Linhas 
pontilhadas 
ou faixas 
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Certifique-se de que o cabo de alimentação do TV 
esteja conectado e “CT” esteja ligada. 

Se uma luz vermelha estiver piscando continuamente 
no painel frontal do TV, desconecte e conecte o cabo de 
alimentação novamente. Se o problema persistir entre 
em contato com o Serviço Autorizado Sony. 

Verifique a seleção de entrada através da tecla TV/ 
VIDEO; ao assistir o TV, ajuste em TV; ao assistir ao 
equipamento de vídeo, ajuste para a entrada de VIDEO 
desejada (página 11). 

Certifique-se de que as pilhas tenham sido colocadas 
corretamente no controle remoto (página 2). 

Tente outro canal, pois pode ser problema da estação. 
Ajuste Contraste no menu Vídeo (página 15). 

Ajuste Brilho no menu Vídeo (página 15). 

Verifique as conexões da antena e/ou TV a cabo (página 3). 


MUTING 


Pressione () de modo que MUTING desapareça da 
tela (página 11). 

Verifique seus ajustes de Audio. Seu TV pode estar 
ajustado no Auto-SAP (página 16). 

Ajuste Cor no menu Vídeo (página 15). 

Verifique o ajuste do TV a Cabo no submenu Opções 
dentro do menu Ajustes (página 21). 

Verifique as conexões da antena/TV a cabo (página 3). 
Certifique-se de que o canal selecionado está sendo 
transmitindo no momento. 

Ajuste a antena. 


Deixe o TV longe de outro equipamento eletrônico. 
Alguns equipamentos eletrônicos podem gerar ruído 
elétrico que pode interferir na recepção do TV. 


Outras Informações 


Imagens duplas [4 Verifique sua antena externa ou chame seu serviço de 
ou fantasmas TV a cabo. 


Não recebe w Certifique-se de que TV a Cabo esteja em NÃO no 

canais de submenu Opções dentro do menu Ajustes (página 21). 

numeração mais 3 Use Auto Programação para acrescentar canais que não 

alta (UHF) estejam atualmente na memória (página 12). 

quando se usa 

uma antena 

As emissoras de L) Certifique-se de que TV a Cabo esteja em SIM no 

TV a cabo não submenu Opções dentro do menu Ajustes (página 21). 

funcionam O Use Auto Programação para acrescentar canais que não 
estejam atualmente na memória (página 12). 

O controle OW As pilhas podem estar fracas. Substitua-as (página 2). 

remoto não O Posicione o TV longe de lâmpadas fluorescentes. 

funciona 


O TV precisa ser Lj Use um pano levemente umedecido com água para 

limpo limpar a parte externa do aparelho. Não use nenhum 
tipo de solvente que possa causar danos ao acabamento 
tais como álcool, benzina e thinner. 


O controle HW Você poderá usar os controles no painel frontal para 
remoto foi acessar o menu. Pressione () para abrir o menu. Use as 
perdido teclas (3) ou ) no painel frontal ao invés das teclas 4 


ou « do controle remoto. Pressione a tecla (4) no painel 
frontal ao invés das teclas <, >>, e co do controle 
remoto. Pressione a tecla E novamente quando o ajuste 
estiver completo. Entre em contato com a rede de 
autorizadas Sony para comprar outro controle remoto. 
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SEÇÃO 2 
DESMONTAGEM 


2-1. REMOÇÃO DA TAMPA TRASEIRA 


Parafuso+BVTP 4x16 
Parafuso +BVTP 4x16 


Rear Cover 


Parafuso +BVTP 4x16 


Parafuso +BVTP 4x16 
2 Parafusos +BVTP 4x12 


2-2. REMOÇÃO DO CHASSI MONTADO 2-3. POSIÇÃO DE SERVIÇO 


Placa CB 


Placa CB 


Placa VB 


Trava Placa A 


Placa MB Placa MB Placa a 


Cabo de extensão para a posição de 
serviço, p/n S-1294-965-A 
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2-4. REMOÇÃO DO TUBO DE IMAGEM 


CUIDADO: 
ANTES DE REMOVER 
A CHUPETA DO ANODO 


Pode restar alta tensão no CRT após 
desligar a alimentação. Para evitar risco 


de choque elétrico, descarregue o CRT 


antes de tentar remover a chupeta. 
Aterre o anodo na malha de terra 
em torno do CRT. 


Descarregue o anodo do CRT e retire a chupeta. 


ç 
E A 


Solte o parafuso de fixação do yoke e o retire. 


2. Desligue todas as conexões, o yoke, o neck, a bobina 7. Vire a face do CRT (montado no gabinete) para baixo e retire 
desmagnetizadora e a malha de terra. os suportes da bobina desmagnetizadora. 

3. RetireaplacaCB do CRT. 8. Retire a bobina desmagnetizadora. 

4. Retire o chassi montado. Remova a mola de tensão e a malha de terra do CRT. 

5. Solte o parafuso de fixação do conjunto do pescoço. 10. Solte os 4 parafusos de fixação do CRT (localizados um em cada 
canto) e retire o CRT [ tenha o cuidado de não segurar 
o CRT pelo pescoço]. 

REMOÇÃO DO ANODO 


CUIDADO: Pode restar alta tensão no CRT após desligar a alimentação. Para evitar risco de choque elétrico, descarregue o CRT antes 
de tentar remover a chupeta. Aterre o anodo na malha de terra em torno do tubo. 


NOTA: 
do CRT. 


PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO 


(1) Levante um lado da capa de borracha 
na direção indicada pela seta (a). 
la seta 6). 


COMO MANUSEAR A CHUPETA DO ANODO 


(1 Não use objetos pontiagudos que possam causar danos à 
superfície da chupeta. 


(2) Não comprima a cobertura de borracha com muita força para 
colocar a chupeta, pois pode causar danos à mesma durante 


esta operação. 


(3) Não gire a chupeta com força, após colocá-la, para não causar 


danos na mesma e nem no terminal do CRT. 


(2) Use seu polegar e puxe a capa mde borra- 
cha firmemente na direção indicada pe- 
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Após removida a chupeta do anodo, coloque-os (o terminal da chupeta e o anodo do tubo) em curto com a blindagem metalica 


E Anode Button 


(3) Quando um lado da anodo estiver 
separado do botão do anodo, 
basta puxar para o outro lado 
que a chupeta se soltará 
completamente do anodo (0). 


. KV-21FE12B 
SEÇÃO 3 ; 
AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO 


Os ajustes descritos a seguir devem se executados Execute os ajustes na seguinte ordem: 
quando for necessário um realinhamento completo 1. Landing (Pureza) 
2. Convergência 
3. Foco 
Estes ajustes devem ser executados com a tensão nominal 4. Screen (G2) 
5 


do tubo ou quando o mesmo for trocado. 


de alimentação, exceto quando especificado diferente. . White Balance (Balanço de Branco) 


Os controles devem ser ajustados como segue: Nota: Equipamento necessário 


MODO DE VÍDEO: STANDARD * Gerador de sinais 
Controle de CONTRASTE: ................ Normal * Bobina desmagnetizadora de mão 


Controle de BRILHO: ............ Normal * Fonte de alimentação DC 
* Multímetro Digital 


3-1. LANDING (Pureza) 5. Movao yoke para a frente e ajuste-o de modo que a tela 
Antes de iniciar o procedimento de ajuste: fique inteiramente verde. 
1. Desmagnetize o tubo 


2. Entre com sinal de branco. 


Prodecimento de Ajuste 
1. Entre com o sinal de branco. 


2. Solte o parafuse de fixação do yoke e ajuste o controle de 
pureza para o centro, como mostra a figura a seguir. 


Controle de Pureza 


6. Mude o sinal para vermelho e para azul e confirme a 
condição de ajuste. 


7. Quando a pureza estiver corretamente ajustada, fixe o yoke 


apertando o parafuso de fixação. 


8. Parao caso da pureza não ficar boa nos cantos, retoque-a 
utilizando discos magnéticos. 


O controle de pureza 
corrige esta área. |-—— — — 


3. Mudeo sinal de branco para verde. 


Os discos 
4. Mova o yoke para trás e ajuste o controle de pureza magnéticos 
d d dei tro da-tél d latérai corrigem estas 
e modo a deixar o centro da tela verde e as laterais árãas (ape c 


vermelha e azul, do modo uniforme (fig. abaixo) 


O posicionamento do yoke 
corrige estas áreas. 
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3-2. CONVERGÊNCIA 

Antes de iniciar o procedimento de ajuste da convergência: 
1. Execute os ajustes de FOCO, V.LINe V.SIZE. 

2. Ajuste o controle de BRILHO no mínimo. 


3. Entre com sinal de pontos. 


Convergência Vertical Estática 


1. Use o V.STAT para ajustar o vermelho, o verde e o azul nos 
pontos centrais da tela (o ajuste é feito através do 
V.STAT RV701). 


V.STAT magnet 


2. Gire o imã V.STAT e ajuste a convergência, abrindo e fechan- 


Quando os imãs V.STAT são movidos na direção das setas a e b 


do os imãs. 


os pontos verde, vermelh e azul se movem como indicado: 


Convergência Horizontal Estática 


Se não conseguir ajustar os pontos do azul com os do verde e 
e vermelho, axecute o seguinte procedimento: 


1. Movao imã BMC (a) para corrigir a insuficiência da 
convergência horizontal estática. 

2. Gire o imã BMC (b) para corrigir a insuficiência da 
convergência vertical estática. 


3. Após ajustar o imã BMC, refaça o ajuste do landing 
(pureza). 


ON VAI 


BMC magnet 


Ajuste da Convergência Dinâmica 


Antes de executar este ajuste, faça os ajustes das Convergências 
Vertical e Horizontal Estáticas. 


1. Afrouxe o parafuso de fixação do yoke. 
2. Remova os espaçadores do yoke. 


3. Movao yoke de modo a obter a melhor condição de ajuste para 
a convergência, como indicado na figura a seguir. 


KV-21FE12B 


Ajuste da Convergência nos Cantos 


1. Fixe um "Permalloy" para corrigir a convergência nos 


cantos quando necessário.. 


a-d: screen-corner 


misconvergence 


4. Aperte o parafuso de fixação do yoke. 3-3. FOCO 


Si Ases loque os Es paca dorso ol: 1. Ajuste o FOCO de modo a obter a melhor qualidade de imagem. 


Ajuste do TLH 


1. Coloque o sinal quadriculado (crosshatch) 


2. AJuste o Mod de Imagem em Normal, o CONTRASTE e o 
BRILHO em 50%, e os outros controle no padrão. 


3. Ajuste a convergência horizontal dos pontos vermelho e 
azul girando o TLH no yoke. 


Focus (FV 


Screen (G2) 


3-4. SCREEN (G2) 


TLH Plate 1. Entre com sinal de pontos (DOTS) 
2. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo e o 
COLOR em normal. 
3. Ajuste o SBRT, o GCUTeo BCUT no modo de serviço 
1 com um osciloscópio, de modo que as tensões nos catodos 
+ | - => | | do verde, vermelho e azul sejam de 170+2 VDC. 
BR 


RB TLH+ 
(RB) (EXP) TLH- | L 
t t 
170 +2 VDC Pedestal 
4. Ajuste o XCV para balancear o eixo X. Ground 
5. Ajusteo YCH VR para balancear o eixo Y. 


6. Ajuste a convergência do vermelho e do azul com o V.TILT 4. Observe a tela e ajusteo VR do SCREEN (G2) VR no FBT 
(TLV VR). Execute estes ajustes conforme os itens 1 e 2. de modo a obter a melhor imagem (sinal de pontos). 
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3-5. MÉTODO PARA SELECIONAR OS AJUSTES 
NO MODO DE SERVIÇO 


Acessando o Modo de Serviço 
1. Coloque o aparelho em Modo StandBy (desligado). 


2. = Canal =» Volume =» Power 


no controle remoto (pressionando cada botão por cerca de 1 
segundo). 


Ajustes no Modo de Serviço 


1. Natela aparece o item a ser ajustado. 


Disp. Item 
(tem) Dado 


SERVICE HSIZ O 


2. Tecle ou[4]no controle remoto para selecionar o item. 


3. Tecle ou[6] no controle remoto para auterar o valor do 
dado. 


4. Tecle [MUTING| e [ENTER] para salvar na memória. 


Memória de Ajuste no Modo de Serviço 


Desligue o aparelho para sair do Modo de Serviço. 


SERVICE WRITE MUTING | verde 


Y 


Vermelho 


3-6. WHITE BALANCE (Balanço de Branco) 

1. Entre com sinal de branco. 

Entre no Modo de Serviço. 

Posicione o DCOL em “0”. 

Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo. 

Ajuste o SBRT se necessário. 

Selecione GCUT e BCUT com e [4] é 

Ajuste com B] e [6] para obter o melhor Balanço de Branco. 
Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no máximo. 

Selecione GDRV e BDRV com e [4] . 


Nes Jooe ca OR E O  UD 


10. Ajuste com B] e [6] para obter o melhor Balanço de Branco. 
11. Retorne o DCOL para “1”. 


12.Salve o ajuste na memória:[MUTING] e [ENTER]. 
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SEÇÃO 4 
AJUSTES DE SEGURANÇA 


4-1. Pá R562, MÉTODO PARA CONFIRMAÇÃO | Reajuste do Hold Dowmn 


ni USTE DA TENSÃO DE "HV HOLD Se o valor indicado no passo 2 do "Confirmando a Operação do Hold Down" 


não for encontrado, este deve ser reajustado, alterando o valor do 
resistor R562, sendo esta peça identificada com a marca pá. 


Os seguintes ajustes devem ser executados quando alguma 


das seguintes peças marcadas com o símbolo TÁ T505 
étri FBT 
no esquema elétrico, for trocada. 
amperímetro 
faixa d 
Peça Trocada ([Á) 3.0 mA DC 


DY, T505, CRT, IC501, C507, Hv HOLD-DOWN ABL AN | 
C520, 0505, 509, 0515, T504, R562 OA 
L508, C551,L510, C546, C537, IAB 


C547, D517, D518, D519, R560, 
R561, R562, R563, R565, R566, 
R567, R525 Placa A 


4-2. CONFIRMAÇÃO E AJUSTE DA TENSSÃO 
IC1301 Placa MB DE +B 


Nota: Os seguintes ajustes devem ser executadas quando algum 
= E = dos seguintes componentes identificados a seguir com a marca 
Preparação Antes da Confirmação E ão Ra 

LÁ no esquema elétrico da placa A, for trocado. 


1. Usando um variac, alimente o aparelho com: 120+2 VAC. 


2. Liguea chave POWER. PLACA A: IC601,PH601 


3. Entre com o sinal de branco e coloque o CONTRASTE e o 


BRILHO no máximo. 


. 1. Usando um variac, alimente o aparelho com: 130 + 2 VAC. 
4. Confirme que a tensão entre o C546 (+) ou o TP503 


e o terra é maior que 97 VDC. Entre com sinal de pontos. 


Coloque o CONTRASTE e o BRILHO no mínimo. 


Confirmando a Operação do Hold Down Confirme que a tensão na placa A, no TP600 é <136 VDC. 


SA 8 ad O 


1. Conecte um medidor de corrente entre o pino Ildo FBT Se a tensão no passo 4 não estiver correta, troque os componentes 


(T505) e a ilha (PWB land) onde o pino esta normalmente preso. listados acima e repita os passos 1-3. 
(Veja a figura 1 na próxima página) 


2. Entre com sinal de pontos e coloque o CONTRASTE e o 
BRILHO no mínimo: IABL = 100 + 1004A. 


3. Confirme que a tensão na placa A, TP600 é 135 + 1 VDC. 


4. Ligue um multímetro digital e uma fonte DC (esta via um 
diodo 18S119) entre o C546 (+) e o terra. (Veja a Figure 1 
na pr'xima página.) 


5. Aumente a tensão na fonte DC até que a imagem seja apaga- 
da da tela. 


6. Desligue a fonte DC imediatamente. 


7. Leia valor indicado no multímetro digital: 
(especificação: tensão menor que 115.7 VDC). 


8. Entre com sinal de branco e coloque o CONTRASTE e o 
BRILHO no máximo: IABL=1350+1004A. 


9. Repita os passos 4 a 7. 
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MULTÍMETRO LILI] 


DIGITAL 


— 1Ss119 


e 


bd R562 


|, + a) õ : «Qui Ne ip - AO e É q 


e 
5 


am 


AMPERÍMETRO 
faixa de 3mA DC 


Figura 1 
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SEÇÃO 5 
AJUSTES DO CIRCUITO 


AJUSTES ELÉTRICOS COM O CONTROLE REMOTO 


Use o Controle Remoto (RM-Y173) para executar os ajustes descritos a seguir nesta seção. 


NOTA: Equipamento necessário para a execução dos ajustes 


* Gerador de Sinais 
* Frequencímetro 

* Multímetro Digital 
* Gerador de Áudio 


5-1. ENTRANDO NO MODO DE SERVIÇO 
1. Coloque o aparelho no Modo Standby (desligado). 


2. => Canal => Volume => Power 


no controle remoto (pressionando cada botão por cerca de 1 
segundo). 


Ajustes no Modo de Serviçon 


1. Natela aparece o item a ser ajustado. 


Disp. Item 
(Item) Dado 


SERVICE HSIZ O 


2. Tecle [1] ou[4] no controle remoto para selecionar um item. 
3. Tecle [3] ou[6] no controle remoto para alterar um dado. 


4. Tecle [MUTING| e |[ENTER]para salvar na memória. 


Memóriade Ajuste do Modo de Serviço 


SERVICE WRITE 


Verde 


Y 


Vermelho 


1. Tecle e [ENTER no controle remoto para reinicializar 


o microprocessador. 


SERVICE RESET 


Pule o passo Iquando ajustar os 
IDs 0-4 e quando trocar e for 
ajustar o IC 1003. 


2. Desligue aparelho para sair do Modo de Serviço. 


5-2. MÉT. PARA CONFIRMAR OS DADOS DA MEMÓRIA 


1. Após ajustar o aparelho, remova o cabo de alimentação da 
tomada e em seguida conecte-o novamente. 


2. Ligue aparelho e entre no Modo de Serviço. 


3. Confirme os ajustes que foram feitos. 


5-3. BOTÕES E INDICADORES DE AJUSTE 


MUTING POWER 
SLEEP 


MTS/SAP DISPLAY TV/VIDEO 


3 


2 
5 
8 
o. 
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Itens de Ajuste 
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Vertical High-Voltage Correction 
ASP Aspect Ratio Control 
CRL |16:9 CRT Z Mode Trans. Scroll 
HBLK |Horizontal Blanking On/Off 
BLK |Left Blanking Adjustment 
ight Blanking Adjustment 


Horizontal Drive Pulse Width 
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orizontal VCO Oscillation Freq. 
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7 AVERA 
ITEM FUNCTION | rance | DATA | NTSC | PALM | PALN| VIDEO pe DATA 


[64 JvSs * |VericalSyncSicetevel | 04 [0] | | 1 1 170 / | 
[ 65 |nss * JHorzontalSyncSiceLevel | 04 [0] | | 1 1 10 | 
EC CCE q SS E RE E RR EE RE E 
[67 |vIMS |SeeciSgnalvtiMPin | | 03 [0] | | | 117 0/| 
| 68 |CDMD |Vertical Count DownMode Switching | os [| | | | [3 Joj Il 
[ 69 Jarc * JarCLoopGainSwiching | 03 | | 1 | [o 1lo7 o | 
[70 JrER  Jremrrequeny [os [3] 1 | 1 1 158 /| 
A CE SEE PR E PR PP O 
| 72 |sBAS |SubBas [os [o] | | | 171 Iol 
[| 73 |strE I|sbTede | os [3] | | | II IOol 
O CEE EE O PR O O O O 
[75 jeseH Jeechoh Jos ls[o 1 IL OSTtarao 
| 76 |saND |surund [os [o[ 1 | 1/1 [5/1 
A CE ES O O O O O O O 
| 78 |oisp  JoSDDisplyPoston | | 068 [15] [| | | 1 14145 | 
[| 79 |mrOT |mtConecion | | os [a] [1 | 1 141 1 3% / | 
| 80 |HclW |HorzontalCoutLowertimt | 0127 [16 | | | | 1% | | 16 | 
[ 81 JncHG JHorzontalComthighLimt | ot7 [684 | | | [0 1] 1 & | 
pe jo | Ju talo To Io IIIoe 
pe jaei | | 07 | Palettemodecontolsthisregister | | 4 | 
[| 8 I|sysc Icoosytem | | or [0] | | [| 171 141/õ1| 
| 85 |VENH  |VericalEnhancement | 07 [0] [1 | 1 14 141/01 
EUR ERES SER E EE RR ES 
EE E ooo O 1 O PR O O 
(8 jxaic | | 04 | Palettemodecontolsthisregister | | 
MEN o RR O PR PR PR PR PR O 
HEM CD RR PR A O O O PR PR 
EEB SEE EEEEEEEEEESSS RE RES RR RR RR 
REA CS NR O O PR O PR O RR 
(ss Jeso | low lol | | | IIol 
(Mo | o Tloslel [| | 41 J1IIoeãl 
ES DS RR E PR O O PR O 
REC EE EEEEEFFEEES E SEER ER RR ES ES ERES 
go | o lost2ã4 11/41 141/17 141 2 | 
(ss jm | Tosa | | |õ14Ios 
SEM Co RR E A O O O O O E 
Lito joe | loslielo [o | Idi 


Notas: 
No. 1-100 mostra a ordem em que cada modo de ajuste é selecionado quando no modo de serviço. 


SERVICE IDO 25 


Data Range mostra a faixa possível de valores para cada modo de ajuste. 
Initial Data mostra o padrão selecionado para cada modo de ajuste. 


5-4. AJUSTES DA PLACA MB 


Verificação da Frequência Horizontal 3. Ligue um frequencímetro na placa A, entre o TP502 
1. Entre no modo de TV (RF) sem sinal. (V OUT) ou CN501 pino (6) (V DY+) e o terra. 


2. Conecte um frequencímetro na base do Q501 4. A frequência lida deve ser de 60 + 4 Hz para NTSC. 


(TP500 H. DRIVE). 


3. A frequência lida deve ser de 15735 + 200 Hz. Drive (RDRV) 

1. Entre com sinal de barras com nível de 75%. 
Verificação da Frequência Vertical 2. No modo padrão, coloque o CONTRASTE e o BRILHO 
1. Entre no modo de VÍDEO 1, sem sinal. no mínimo. 
2. Coloque os ajustes no padrão. 3. Entre o modo de serviço. 
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4. Selecione os itens GON e BON. Usando e [6]; coloque 5. Ajuste o valor do SBRT com e [6] para obter a imagem 
em cada um os valores a seguir. No RON coloque “1”. do quadriculado mais visível. 
6. Tecle e para salvar na memória. 
SERVICE RON 1 
> 4:0n 
pci Ajustes do Sub Hue e Sub Color (SHUE, SCOL) 

1. Entre com sinal de barras coloridas com nível a 75%. 
2. Entre no modo de serviço. 

RON: ON (1) 3. Selecione o item DCOLe coloque o valor de “0”. 

E E a õ 4. Conecte um osciloscópio na placa CB , no conector CN70S5, 


PinoQ) (Blue Out). 
. Selecione os itens SHUE e SCOL com e 5 


6. Conecte um osciloscópio na placa CB, CN705, pino (3) 6. Enquanto aparece o item SHUE , ajuste a forma de onda com 
TP47R (RED OUT) e [6] de modo que a segunda e a terceira barras fiquem iguais. 
. (V2=V3<0.1 Vp-p). 


tn 


5. Selecione o item DCOL e coloque “0”. 


7. Selecione RDRV 1 4). 
na coml1) e 7. Enquanto aparece o item SCOL, ajuste a forma de onda com[3] 
8. Ajuste o valor do RDRV com e [6] para e para que a primeira e a quarta barras fiquem iguais 
86.5 +2 VDC. (VI=V4<0.1 Vp-p). 


Vt V2 V3 V4 


86.5 + 2 VDC 


9. Coloque no item DCOL o valor “1”. 
10.Nos itens GON e BON coloque os valor “1”. 


8. Selecione o item DCOL e coloque o valor 1. 


9. Tecle |[MUTING| e [ENTER | para salvar na memória. 


RON: ON (1) 
GON: ON (1) 
BON; a 40 Ajuste do Tamanho Vertical (VSIZ) 


11. Volteo CONTRASTE eo COLOR para o normal. 


PICTURE: MAX (CONTRASTE) 
COLOR: CENTER 


12. Tecle [MUTING| e [ENTER] para salvar na memória. 


1. Entre com sinal monoscope. 

2. Entre no modo de serviço. 

3. Selecione o item VSIZ com e [4] ' 

4. Ajuste o valor do VPOS com e [6] para obter o melhor 
tamanho para a imagem. 


Ajuste da Posição do Display (DISP) 5. Tecle e [ENTER] para salvar na memória. 


1. Entre com o sinal de barras coloridas. 


2. Entre no modo de serviço. 
3. Selecione DISP com e : —) Gm 
4. Ajuste o valor do DISP com [3] e [6] de modo a ajustar 


os caracteres no centro da tela. 


Salve na memóra teclando e [ENTER]. Ajuste do Posicionamento Vertical (VPOS) 


6. Verifique se o texto é exibido na tela. 


A 


Antes de executar este ajuste, faça a verificação da frequência 
vertical. 


SERVICE DISP 15 1. Entre com sinal monoscope. 

2. Entre no modo de serviço. 

3. Selecione o item VPOS com e : 
4 


. Ajuste o valor do VPOS com [3] e [6] para obter o melhor 
posicionamento da imagem. 


E E 5. Tecle [MUTING] e [ENTER] para salvar na memória. 
Ajuste do Sub Brilho (SBRT) ENTER 


1. Entre com sinal monoscope. 

2. Entre no modo de serviço. Li] dá L] e [|] 
3. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo. 

4. Selecione o item SBRT com e [4] ; 
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Ajuste do Posicionamento Horizontal (HPOS) 


Antes de executar este ajuste, faça a verificação da frequência 
vertical. 


1. Entre com sinal monoscope. 

2. Entre no modo de serviço. 

3. Selecione o HPOS com e ; 
4 


. Ajuste o valor do HPOS com e [6] para onter a melhor 


Tecle |[MUTING 


centralização 5. 
para salvar na memória. 


E pod E o [E 


Ajuste do Tamanho Horizontal (HSIZ) 

1. Entre com sinal monoscope. 

2. Entre no modo de serviço. 

3. Selecione HSIZcom e . 

4. Ajuste com e [6] para obter o melhor posicionamento. 
5 


. Tecle|MUTING] e [ENTER] para salvar na memória. 


E pg E a (] 


Ajustes: Linearidade V. (VLIN), Correção V. 


(VSCO), Pin Amp (PAMP) e Trapézio Horizonta 


(TRAP) 


1. Entre com sinal quadriculado. 

2. Entre no modo de serviço. 

3. Selecione VLIN, VSCO, PAMP ou PPHA com[1] e [4]. 
4. Ajuste com B] e [6] para obter a melhor imagem. 
E! 


. Tecle|MUTING]|] e [ENTER] para salvar na memória. 


Linearidade V. ( “ES 


E V. (VSCO) 


PIN AMP (PAMP) 


mm 


Trapézio Hporizontal (TRAP) 


ENE 


2. Após completar os ajustes, 
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Ajustes: Ângulo V. (VANG;), V. Bow (VBOW), 
Upper pin(UPIN) e Low Pin (LPIN) 

1. Entre com sinal quadriculado. 

Entre no modo de serviço. 

Selecione VANG, VBOW, UPIN ou LPIN com[1] e [4]. 
Ajuste com e [6] para obter a melhor imagem. 


Tecle|MUTING| e [ENTER | para salvar na memória. 


Sd a O 


Ângulo V (VANG) 


= 


V BOW ( (- 


UU DD) 


UPPER PIN (UPIN) 


O = O [O 


LOW PIN (LPIN) 


UT = O [A 


Ajuste do Modo de Memória 


1. Coloque no item DCOL o valor “1”. 


tecle [0] [ENTER]. 


Lendo da Memória 


SERVICE READ Verde 


[o] 


Vermelho 
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6.1 DIAGRAMAS EM BLOCOS 
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L our 
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MUTE pe 
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q6os E 


ê 
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togoJ Tgogy ! 
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CN1002 
FOR JIG 


STBY +5V 


VIDEO SW DIG COMB 
REG FILTER 
| 
RERORE TÇ1308 TC1a0a <TUNING CONTROL> 1 
] 
1C1003 zus vicis 1 
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BUFFER | 
] q1001 I 
] BUFFER I 
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” | SYNCH SEP 
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] t | 
I 
| 
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GND 12 I-RESET 
O-MONO [13 O-MoNo 
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Ta 3 I-sAP T Y/C JUNGLE 
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MAIN 2 18] e 0-OSDBLCK 
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AGC MUTE |20pe O-AGCHUTE oR ii 
06 G2IN 
os B21m 
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TUNING SYSTEM vim À 
e idl ' 1C1001 
I 
O-yuvsw vursu 
cui0o3 BUFFER 1-HLDWA I 
1003 1 
I-HLDWN 1 
HD 2 HD 
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ABL 4 L I | ABLIN 
EM 5 1 1 a 
vD+ efe ! 1 Em i 
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v3 9 
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SDAT 12 
SEL B| I | i 
SETSV ui SETSV BUFFER ] 
30 [5l— 30 qu302 Nrrsa 
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Yi 19] [% BUFFER 
[5 0) u10,1311 HonouT 
1312 
BUFFER | 
iso 1xIN TK BUFFER 
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1 
] BUFFER 
ss tê com c AFCFI BUFFER 
! [01307.1308 01336 | 
cus0os 
LED El 
PONER-SWH  |2 opa cone v RouT R.6.8 OUT 
IR(SENSOR) 3 x1303 x1304 x1305 g T + »/01317.1316 
MENU-SW 4 1328, 1329 Sou 
' BOUT quais 
N/s | KEY-SH 5 XTAL3 
STBY +5V [6 STO ay: CONVERG 
Gi TRAR V2(VIDEOZ) |7 a rasa | ouso 
| TRAP 
GND 8 mi 
li XTALI [01011,1002 
| 
| 


B-SV10413-BAS-BD-BRZ(P2) 


R.6.B 


CBruia 3 


IK CRT DRIVE 
rm IC702 
») BIN 


») 6 IN 


NAS BOTE 1 N/5 COIL 
tuo cN701 
[] NS com - 
4 
NS IN 
RR o N/S DRIVE 3 
ea. 1C1701 di N/S COIL + 


R OUT 
B our 


6 our 


PICTURE TUBE 


sra] 


nv] 
DER 
EN7Os HEATER 
ESET 
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6.2 LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO 


MB Board 


6-3. 


CB Board 


VB Board 


HZ Board 


A Board 


PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO E 
ESQUEMAS ELÉTRICOS 


All capacitors are in LF unless otherwise noted. 
pF: uuF 50 WV or less are not indicated except for 
electrolytic and tantalums. 


All electrolytics are 50V unless otherwise specified. 


Indication of resistance, which does not have one for 
rating electrical power, is as follows: 


Pitch: 5Smm 
Rating electrical power 1/4W (CHIP: 1/10W) 
AJ resistors are in ohms. 


KQ = 10009 MO = 1000KQ 


pma- : nonflammable resistor 


Pe 


: fusible resistor 


A —: internal component 


: panel designation and adjustment for repair 


| |: earth-ground 
AN : earth-chassis 


All variable and adjustable resistors have characteristic 
curve B, unless otherwise noted. 


The components identified by Pd in this manual have 
been carefully factory-selected for each set in order to 
satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should 
replacement 

be required, replace only with the value originally used. 
When replacing components identified by LÁ, make the 
necessary adjustments indicated. If results do not meet 
the specified value, change the component identified 
by bd and repeat the adjustment until the specified value 
is achieved (refer to Safety Related Adjustments on 
page 19). 

When replacing parts shown in the table below, be sure 
to perform the related adjustments. 


Part Replaced ([Á) Adjustment (bd) 


HV HOLD-DOWN 
(R562) 


DY, 1505, CRT, IC501, C507,C520, 
C505, C509, C515, T504,L508, 
C551, L510, C546, C537, C547, 


D517, D518, D519, R560,R561, 
R562, R563, R565, R566, R567, 
A Board 


MB Board 


B+ VOLTAGE 
CONFIRMATION 


A Board 


All voltages are in Volts. 


Voltage is DC with respect to ground unless otherwise 
noted. 


Readings are taken with a 10MW digital multimeter. 
Readings are taken with a color-bar signal input. 


Voltage variations may be noted due to normal 
production tolerance. 


Circled numbers are waveform references. 


o CX : cannot be measured 
O —:: B+ Line 
º ==m=m : B-Line 
*(E=> Signal path 
Reference Information 
RESISTOR : RN METAL FILM 
: RC SOLID 
FPRD NON FLAMMABLE CARBON 
FUSE NON FLAMMABLE FUSIBLE 
RW NON FLAMMABLE WIREWOUND 
RS NON FLAMMABLE METAL OXIDE 
RB NON FLAMMABLE CEMENT 
DG ADJUSTMENT RESISTOR 
COIL LF-8L MICRO INDUCTOR 
CAPACITOR : TA TANTALUM 
RS STYROL 
PP POLYPROPYLENE 
PT MYLAR 
MPS METALIZED POLYESTER 
MPP METALIZED POLYPROPYLENE 
ALB BIPOLAR 
ALT HIGH TEMPERATURE 
ALR HIGH RIPPLE 
Note: 


The components identified by shading and A mark 


are c 


ritical for safety. Replace only with the part 


number specified. 


The symbol É 


circu 
only 


(displayed on component side of the 
it board) indicates fast operating fuse. Replace 
with fuse of the same rating as marked. 


Les composants identifiés per un tramé et une 
marque A sont critiques pour la sécurité. Ne les 
remplacer que par une piéce portant le numéro 


spécifié. Le symbole + indique une fusible a 


action rapide. Doit etre remplacee par une fusible de 


meme yaleur, comme marque. 
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PLACA A - DIAGRAMAS DE BLOCOS DOS IC's 


A BOARD: IC401 TDA7057AQ/N2 


(1) > Negative Output 1 


Yp 
[Eni ee I 13» Positive Output 1 
E npu 
+ 
1 
(D DC Volume Control 1 > A 
| | «I-i DA 


+ l 
TEMPERATURE 
vrer | STABILIZER| proTECTION 


«—I+i 


Positive Output 2 


(5) Input 2 


(7 DC Volume Control 2 q 


Negative Output 2 


Signal Power Power 
n.c. Ground Ground 1 Ground 2 
(2) O (DB) (O) 


A BOARD: 1C502 TDA8172 


Output 


State Supply Flyback 


Supply 
Generator 


Voltage 


—»  Flyback 


Generator 


5) Output 
Non-lnv. Input (7 


Thermal 
Protection 


TDA8172 
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ESQUEMA ELÉTRICO PLACA CB C B 
[CRT DRIVE, RGB DRIVE] 
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6-4. SEMICONDUCTORS 
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LETTER SIDE 


MARKING SIDE VIEW 
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SEÇÃO 7 


VISTA EXPLODIDA 


e — Itens sem o número de identificação e sem * As peças que constituem partes montadas e ltenscomamarca "x " não são mantidos em es- 
descrição não são mantidos em estoque por | tem o número de referência indicado na toque por serem raramente solicitados para servi- 
não serem solicitados para serviços de rotina. coluna "Remarks”. ços de rotina. Algum atraso pode ser evitado an- 

tecipando os pedidos para estes itens. 
Nota: 
Os componentes identificados com a seguinte marca: 


/À são críticos para a segurança. Somente os substitua 
pela peça com o número identificado neste manual. 


7-1. CHASSI 


e 7-685-648-79 SCREW +BVTP 3X12 
wc 7-685-047-79 SCREW +BVTP 3X10 
E 7-685-663-79 SCREW +BVTP 4X16 
A 4-365-808-01 SCREW (5) TAPPING 


1 X-4037-546-1 GABINETE MONTADO 2-5 
2 4-394-072-01 | EMBLEMA (NO.8), SONY PA DAN 8-598-838-40 FBT ASSY NX-1748//X 20-04 
3 4-073-991-12 BUTTON, MULTI 22 1-251-642-52  HV CAP ASSY 
4 4073-933-11 GUIDE, LED 23 1-900-800-65 FOCUS LEAD 
5 4-073-932-01 PORTA 24 1-900-803-22  G2 LEAD 
26 4-059-492-01  PERMALLOY (75), CONV CORRECT 
6 1-529-613-11 ALTO-FALANTE (9X5CM) 
7 4-057-714-01 PIECE ASSY, TLH CORRECTION 27 1-452-092-11 MAGNET, DISC 
8 1-416-864-12. COIL, VM 28) —8-598-542-20 TUNER, FSS BTF-WA4I2 
9 1-452-728-61  COIL, NA ROTATION (RT154) 29 4-076-760-01 | TAMPA TRASEIRA 
10,A — 8-738-823-01 CRT 21RSN (ASILPT7OX) 30 4-041-203-01 HOLDER, HV CABLE 
31 4-052-635-01 MAIN POWER BRACKET 
1 4-031-319-01 SPACER, DY 
12 845150591  DEFLECTION YOKE (V21RSA-X) Ev) * Y.8373-345-A PLACA HZ 


— 
co 
* 


A-1332-035-A PLACA CB (VAR) 
A-1342-537-A PLACA VB (VAR) 
15 1-900-805-33 MALHA DE TERRA / 4-036-329-11 MOLA TENSORA 


33 4-074-687-02 BUTTON, POWER 


mo 
=> 
* 


16,4 1-419-288-21  COIL, DEGAUSSING 

A-1304-194-A PLACA MB (VAR) 

Y-8973-359-A PLACA 

À alta tensão esta associada ao FBT, nesta placa, porém, este 


é fornecido separadamente. (por outro código veja os itens 21 a 24) 
19 — 1:791-225-11 CABO DE FORÇA (COM CONECTOR) 


20 1-766-374-11 PLUG, F-PIN 


aa 
co 
*  * 
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SEÇÃO 8 | 
Nota: LISTA DE PEÇAS ELETRICAS 


Os componentes identificados com 
a marca AN são críticos para a segu- As peças identificadas por Pd neste manual * Todos os resistores ajustáveis e reguláveis atendem 
rança. Os troque apenas pela peça especificada. foram selecionadas cuidadosamente de modo a 


: ne tape as características da curva B, salvo nota contrária. 
satisfazer as exigências de segurança para radiação 


de raios-X. Se ocorrer necessidade de substituição, 
troquê-as somente pelas peças originais. 


RESISTORES 
e Todos os resistores estão em ohms 
* F:antichama 


* Itens identificados com a marca "*" não são manti- 
dos em estoque por serem raramente solicitados para 


serviços de rotina. Algum atraso pode ser evitado ante- Quando solicitar uma peça pelo código nu- 
cipando os pedidos para estes itens. mérico, indique também a placa. 


REFNO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK REFNO.  PARTNO. DESCRIPTION REMARK 


502  1-106-383-00  MYLAR 0.0474F 10% 200V 
503 1-102212-91 CERAMICCHIP  820pF 10% 500V 
- 0504 1-102-002-91 CERAMICCHIP  680pF 10% 500V 
AREAS PERA COMETA CS05 AN 1:182:134:51 CERAMICCHIP  470pF 10% 2KV 
A alta tensão esta associada ao FBT, nesta placa, entretanto C506 1-162-318-91 CERAMIC CHIP 0.0014F 10% 500V 
este não esta incluso no código acima, e deve ser pedido se- 
dae pi a CSOTA 1117-6421 FILM 8200pF 3%  12KV 
1:900:803-20 69 LEAD 508  1-108-377-91  MYLAR 0.01uF 10% 100V 
ON. “FOGE LG C5O9A 1-162-116-51 CERAMICCHIP  680pF 10% 2KV 
C510  1-107-651-91  ELECT 474F 20% 250N 
- E a 0 
1-539-399-21 HOLDER, FUSE C511A 1117-6681 FILM 056F 5% 250V 
ri GE per C512AN 1-106-383-00  MYLAR 0.047F 10% 200V 
4:382:854-11  SCREW (M3X10), P SW (4) 0513  1-108-365-91 MYLAR 0.0014F 10% 100V 
Ni 514 1117-6701 FILM 0.82yF 5% 250 
C515A 1-162-116:51 CERAMICCHIP  680pF 10% 2KV 
CAPACITOR C516 1117-2149 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 2KV 
Ct0o  1-164-346-11  CERAMICCHIP 1pF 16V OS20 A, 14129-72291 FILM DOME 5% 630V 
o lo C521 11646469 CERAMICCHP  2200F 10% 500M 
o EL o C523  1-126:941-9  ELECT 470pF 20% 25V 
- a nel O, 
ERR E C524 110224491 CERAMICCHIP  220pF 10% 500V 
! ? 0525 1-162-815-91 CERAMICCHIP  47pF 5% 500V 
C204 1-163-017-00 CERAMIC CHIP .00474F 10% 50V 56 11269809 ELECT NF 20% SO 
PR eU e C527 112696511 ELECT 22uF 20% 50V 
-126- E 9 
E ps a na n E 0528 1-164-161-11 CERAMIC CHIP 0.0022uF 10% 50V 
CO12/13 1106-9639  ELECT E a 0529 1-164-161-11  CERAMICCHIP  0.0022uF 10% 50V 
es : C530 1-163-009-11 CERAMICCHIP  0.001pF 10% 50V 
God E C53t  1-106-387-00  MYLAR 0.068pF 10% 200V 
BEAR ace qu RO o C583 1126-91-91 ELECT 470uF 20% 25V 
C2iê  1-126-96991  ELECT 4TuF 20% SON CSM A 112696491 ELECT IOF 20% SOM 
e o 0535 112695991  ELECT OMTUF 20% SON 
ADA ISOS RE RM A CSSTA, 1:126-96991  ELECT AF 20% SON 
nd EM Rea o C539 — 1-107-637-91  ELECT 22uF 20% 160V 
C420 — 1-164-222-11  CERAMICCHIP  0.22yF 25V Gde Rio REC UF 20% 160 
0421  1-164-222-11 CERAMICCHIP  0.22yF 25V CH! 112690991  ELECT DOF 20% SON 
C438 1126-9409 ELECT 330LF 20% 25V C542 112896711 ELECT ME M% SW 
0439 1126-90-91 ELECT 330LF 20% 25V (543 SPAM! MYLAR o MF SN 
Ro Mario BRA tIP 20% SON CHA 1107-6359!  ELECT ATUF 20% 160 
CM 1-163021-91 CERAMICCHIP  O01yF 10% 50V OH4TAN 116208191 CERAMICCHIP O01F 50V 
C48 1-164-222-11 CERAMICCHIP  0.22yF 25V ECrESTE 
C454 — 1-164-222-11  CERAMICCHIP  0.22yF 25V Pe Es ae o E 20% a 
501 1102-12-00 CERAMICCHIP  330pF 10% 50V 
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REF.NO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK REF.NO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK 
(553 110705991  ELECT DF 20% 50V CN2002 1573-28-21  CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 
CEO! 116400441 CERAMICCHP OMF 10% 25 CN2009 1-573-298-21  CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 
Cê 1126-9671 ELECT 4F 20% SON 
C604 1164-1821] CERAMICCHIP  0.00330F 10% 50V 
DIODE 
CBO6 AN 111392051 CERAMIC CHIP 0.0022yF 
C607 A 1-136-311-61  MYLAR O474F 20% 300V D204  8-719-983-30  DIODE MTZJ-T-77-30D 
COMA 1-113-92051 CERAMIC CHIP 0.0022pF D208  8-719-118-27  DIODE RD9.1EW-T 
C612 A 1:128-714-11  ELECT 3304F 20% 400V D209/D234/D235 8-719-056-86  DIODE UDZ-TE-17-9.1B 
CeT 142589341 FILM BODF 3% 15KV D210  8:719-048-57  DIODE MTZJ-T-77-108 
D2i2 — 8:719-048-57 DIODE MTZJ-T-77-108 
C618 116408111 CERAMICCHIP  470pF 10% 50V 
C619 1-136-356-11 MYLAR 4T0pF 5% 50V D213 8-719-048-57 DIODE MTZJ-T-77-10B 
C620  1-104-665-11  ELECT 100uF 20% 25V D40 871911827  DIODE RD9.1EW-TA 
C621 1117-2149 CERAMICCHIP  0.001uF 10% 2KV D401 871904857 DIODE MTZI-T-77-10B 
co 11646259 CERAMICCHIP  680pF 10% 500 Doo? — 8-719-936-83  DIODE GPOBDPKG2S 
D503  8:719-936-83  DIODE GPOBDPKG23 
C623 1164-6259 CERAMICCHIP  680PF 10% 500V 
Gu Aa CRIE 100uF ei D504A, 8-719-945-80  DIODE ERCO6G-15S 
E OO 20% 25 D5OS AN 8719-940 — DIODE RGPISGPKG23 
C626 1-135-412-51  ELECT 1000F 20% 25V D506 8-719-996-84  DIODE RGPIOGPKG3 
C627 1-136-189-00  MYLAR 0.1uF 10% 250 D507 8-719-991-33 DIODE 1551397-77 
D508  8:719-991:33 DIODE 1SS139T-77 
C628 —1-104-665-9 ELECT 100pF 20% 25V 
C634 — 1-197-605-21  MYLAR DOF 10% 250V D509 — 8:719-923:35  DIODE MTZJ-T-77-5.1C 
C635  1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001LF 10% 50V D510 8719-96-88 DIODE GPOSDPKG23 
C636 1-126-970-51 ELECT 330UF 20% 50V D511 8-719-996-85  DIODE RGP1OGPKG23 
C637 1163-09-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50V D513 — 8:719-940:94  DIODE RGPI5GPKG23 
D514 — 8:719-940:94  DIODE RGPI5GPKG23 
C638 1163-05-11 CERAMICCHIP  470pF 10% 50V 
e RO REC ba a DIGA 8719-91-33 DIODE 1SS138T-77 
CRC ALAS] RIECT MOF 20% A5OM DITA, 8719-91-33 DIODE 18S133T-77 
CMB 11047604 CERAMICCHIP  OOSTUF 10% SON D5I8A 8719-112:42  DIODE RD8.2ES-TIB 
CB 116196491 CERAMIC CHIP .0047F 250V DIA, 871930244 DIODE ELIZV 
D520 8:719-404-50  DIODE MA11-TX 
C645  1-161-964-91 CERAMIC CHIP .00474F 250V | 
C646 1-161-964-91 CERAMIC CHIP .0047F 250V Deo SerGaISa DIE TAS Ted 
C647 1-161-964-91 CERAMIC CHIP .00474F 250V D602 8719-91-38. DIODE 1SSI33T-77 
COB 113634661 MYLAR 022)F 20% 300V Deo ss DIO DE As 
c652 1130-71-00  MYLAR 0.001LF 5% 50V D61O — 8-719-510-18  DIODE DINSA-TA 
D6!t — 8:719-063:71 DIODE DINL2OU-TA 
C654 — 1-107:636-9  ELECT 1OLF 20% 160V , 
C655 AN 1-136-311-61  MYLAR 0474F 20% 300V Dói?  8-719-048-57  DIODE MTZJ-T-77-10B 
COST 110466411 ELECT MF 20% 2 D613  8:719-063:71 DIODE DINLZOU-TA 
C658  1-135-412.51  ELECT 1000pF 20% 25V Dél4 871906971 DIODE DINLZOU-TA 
C2001 110466411 ELECT 41uF 20% 25V Dóis 871991210 - DIODE RUMAM-TS 
D616 — 8:719-510:37  DIODE D5LC20U 
CONNECTOR D6I7 8719-9238! DIODE MTZJ-T-77-12C 
PRESO oo D6ig 8719-91-33 DIODE 18S1337-77 
CN406*  1-564-507-71 PLUG, CONECTOR 4p RR o DOCE MEL 
CN5O!* 158070822 CONNECTORPIN(DY) 6P ps 
CN502 1:564-509-11 PLUG, CONNECTOR Gp Doo ESTO: DOS 
CN506* 1-564-508-11 PLUG, CONNECTOR 5p 
D623  8:719-055-18  DIODE ERA22-08TP3 
CNGO!* 1:508-786-13 PIN, CONNECTOR (5MMPITCH)  2P Dia 8719-91-38 DIODE 1SSISST-77 


CN602* AN 1:580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER) éra CREMES DIDO ENDS LAS IE 
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DESCRIPTION 
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REMARK 


D626 
D627 
D628 
D2001 
D2002 


D2009 
D2004 
D2005 


FGOTA, 


FB501 
FB502 
FB509 
FB600 
FB601 


FB602 
FB609 
FB604 
FB605 
FB606 


FB609 
FB610 


IC 401 
10405 
10406 
ICSOTA, 
IC502 


ICB A, 
IC602 AN 
1C603 
IC604 
12001 


J201 
J202 
J204 
J401 


8-719-063-71  DIODE DINL2OU-TA 
8-719-92351  DIODE MTZJ-T-77-7.5A 
8-719-510-49  DIODE DIN20R-TA 
8-719-078-12 DIODE LNK0220022G2 
8-719-048-57 DIODE MTZJ-T-77-10B 
8-719-118-27 DIODE RD9.1EW-T! 
8-719-923-35  DIODE MTZJ-T-77-5.1C 
8-719-923-35  DIODE MTZJ-T-77-5.1C 
FUSE 
1-532-506-51  FUSE 6.34/250V 
FERRITE BEAD 
1-410-397-31 FERRITE 11pH 
1-410-397-31 FERRITE 11pH 
1-410-397-31 FERRITE 11pH 
1-412-911-21  FERRITE O0pH 
1-412-911-21  FERRITE OuH 
1-412-911-21  FERRITE OH 
1-412-911-21  FERRITE 0H 
1-412-911-21  FERRITE 0H 
1-412-911-21  FERRITE OpH 
1-412-911-21  FERRITE O0pH 
1-412-911-21  FERRITE OuH 
1-412-911-21  FERRITE OuH 
IC 
8-759-490-17 IC TDA7OSTAQINZ 
8-759-450-93 IC NJM2521M-TEI 
8-759-450-93 IC NJM2521M-TE1 
8-759-256-43 IC NJM2903M-TE2 
8-759-980-58 IC TDA8172 
8-749-013-75 IC STR-F6654 
8-749-016-47 IC EAI35-F12 
8-759-198-03 IC PQO9RF21 
8-759-701-75 IC NJM7805FA 
8-742-134-00  HYBIC 1981-51P 
JACK 
1794-18-11 JACK BLOCK, PIN 3P 
1-794-267-11 JACK, PIN 3P 
1794-16-11 JACK BLOCK, PIN 2P 
1-568-267-21 JACK 


JROO1 
JRO02 
JR202 
JR409 
JR409 


JR412 
JR430 
JR509 
JR505 
JR520 


JR521 
JR524 
JR525 
JR528 
JR529 


L101 
L102 
L103 


LSOTA 
L502 


L503 
L504 
LSOBA 
LSIOA, 
L603 


L604 
L605 


CONDUCTOR 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1:216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 
1:216-295-91 SHORT 
1:216-295-91 SHORT 
1:216-295-91 SHORT 
1:216-295-91 SHORT 
1-216-295-91 SHORT 

COIL 
1-412-029-22  INDUCTOR 
1-412-032-22  INDUCTOR 
1-412-029-22  INDUCTOR 
1-409-955-21 INDUCTOR 
1-412-552-41 INDUCTOR 
1-406-677-21  INDUCTOR 
1-412-533.61 INDUCTOR 
1-406-981-21 INDUCTOR 
1-412:528:61  INDUCTOR 
1-412-529-61  INDUCTOR 
1-412-525-61  INDUCTOR 
1-412-529-61  INDUCTOR 

PHOTO COUPLER 


PH6OTA, 8-749-010-65 


IC LINK 


PS4O1 A, 1-576-336-21 


Q101/0205/0206 
Q401/0402/0411 
8-729-140-51 


Q501 


PHOTO COUPLER PCI23FY2 


LINK, IC 


TRANSISTOR 


Q502N 8-729-051-69 
Q5O3AA 8-729-422-26 


39 


ooooo + CS E. SS 


Sooooo 


10pH 
100pH 
10gH 
8mH 
2.2mH 


10mH 
474H 
4704H 
18pH 
224H 


10pH 
224H 


TRANSISTOR 25D2624 


TRANSISTOR 28D601A-QRS-TX 


8-729-422-26 TRANSISTOR 2SD601A-QRS-TX 
8-729-424-02 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX 
TRANSISTOR 25C3209LK-TP 
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REFNO.  PARTNO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


Q504 — 8-720-809:29 TRANSISTOR 25C4159-E A 50 ca ER 
0505 8:729-208-13 TRANSISTOR 25A10910-TPE2 R509A 121589221 METALOXIDE dk 5% 2W 
Q506 A 8-729-422-26 TRANSISTOR 2SD601A-QRS-TX R510 1249-41-11 CARBON o IN 
QS07A 8-729-424-02 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX RSISA, 121591321  METALOXIDE 220 5% SW 
4 0 
Q604 — 8-729-422:26 TRANSISTOR 25D601A-QRS-TX Rolos pesMraBd CARBON MR. e AM 
Q605 A 8:729-048-40 TRANSISTOR 25K2663 R5t7 — 1-249-425-11 CARBON 47K 5% 1/AW 
4 0, 
Q606  8-729-422-28 TRANSISTOR 2SDE01A-QRS-TX R5t8 — 1:249-427-11 CARBON dem come UN 
Q807  8-729:922-41 TRANSISTOR 25D21445-TP-UVW del ensaia did sad E e 
Q608 — 8-729-422:2 TRANSISTOR 2SD601A-QRS-TX PAS a 
Q609 — 8:729-423:33 TRANSISTOR 25C3311A-GRSTA BRR RSA ARO So a oMAM 
R52 124941511 CARBON 680 5% 14W 
R523 121607300 RES, CHIP OK 5% NOW 
RESISTOR 
SISTO R54 124942911 CARBON OK 5% AM 
Ro REST E SE iii R525A4 121606900 RES, CHIP BK 5% 1N0W 
io dolo TES GE RO e R56 120881491 METALCHIP 22K 050% 1/10W 
R107 121602591 RES, CHIP 100 5% 10W 
A o E RR E R527  1-216-081-00 RES, CHIP 2K 5% 1nOW 
RR à R528 124942111 CARBON 2K 5% 1W 
R529 1216-1059! RES, CHIP 2ooK 5% 1MOW 
R530 1216-1010 RES, CHIP 150K 5% NOW 
R204 1216-0810 RES, CHIP PK 5% NOW + 
ipa panda dd o a AM R532 121543100 METALCHIP BK 1% 14W 
ROB 121592421 METALOXIDE 15K 5% 3W 
di a ai ie am ANO R533 121546100 METALCHIP 47 1% MW 
E SDEGO ES GU MO sd ANO R534 121545500 METALCHIP 27 1% 14W 
' R535 124944111 CARBON 100K 5% AM 
, , RSSSA 121635521 METALOXDE 33 5% 1W 
o e as E o R5S8A, 121589021 METALOXIDE 470 5% 2W 
R238 1216-0330 RES, CHIP 20 5% 10W 
R239 1216-1130 RES, CHIP 4TOK 5% HOW Rosi e Roo oie VIP 
RO damos GADO Ne o dl R540 124942511 CARBON sk 5% UM 
ide paid Se mM AM R54 124942911 CARBON OK 5% AN 
: ú RSM2A 121591021 METALOXDE 68 5% SW 
sd Rods RES Udi E E TU R543 1247-87-00 CARBON 2ooK 5% 14W 
R425 121606591 RES, CHIP AIKO 5% NOW 
de en oi é UM R54 1280-3127! CARBON 7 5% 12W 
R428 — 1-216-033-00 RES, CHIP 20 5% 10W E a ni Use 
DE ia dai e qi RSA 121589221 METALOXDE  1K 5% OW 
| Ê R549A, 126028871 CARBON 047 5% 12W 
Ri dife Sd e go R550,A4 1:260-288:71 CARBON 047 5% MW 
RE css os RSS2A 121591021 METALOXDE 68 5% aW 
O a O O vin R553A, 121636521 METALOXDE 047 5% 2W 
RM 121603300 RES, CHIP 20 5% 10W Desire EA AR 
R5554 1247-8591 CARBON 40K 5% 14W 
R445 — 1:216-073-00 RES, CHIP OK 5% 10W pepino Pe A 
R47 121606591 RES, CHIP AIKO 5% NOW R 
e O DO vs NA R5STA, 124789591 CARBON MK 5% 14W 
DE o DE qm R558A, 121609791 RES, CHIP 100K 5% HOW 
E ic E e R559A, 121607300 RES, CHIP OK 5% HOW 
' R560A 121587921 METALOXDE  4K 5% MW 
E Ri E die e gi RSSIA, 121541600 METALCHIP 620 1% 1MW 
-215-890- TALOXDE  1K % ow 
dê, TENTE era e E meme DA R5G2A 1208-806: METALCHP OK 050% 1/0W 
- - R563A, 124944111 CARBON 100K 5% 1AW 
R5OGA 121588621 METALOXIDE 100 5% 2W i 
BSOTOA 126032071 CARBON area em R565A, 124942911 CARBON OK 5% MW 
R566AA 121607300 RES, CHIP MK 5% HOW 


KV-21FE12B 


REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


R967A 1-216-073:00 RES, CHIP 10K 5% 110W R2001 1-216-057-00 RES, CHIP 2.9K 5% 1MOW 
R568/A 1-215882:21 METALOXIDE 22 5%  2W R2002 1-216-053-00 RES, CHIP 15K 5% 1/10W 
R571  1-216-065-91 RES, CHIP 47K 5% NOW R2003 1-249-425-11 CARBON AIKO 5% AM 
R572 1-216-065-91 RES, CHIP 4K 5% NOW R2004 1-216-069-00 RES, CHIP 68K 5% 10W 
R602 A 1-249-389-11 | CARBON 47 5% 1/4W Rº005 1-216-295-91 SHORT 0 
R603  1-215-485-00 METAL CHIP 4TOK 1% 1/4W R2007 1-249-413-11 CARBON 470 5% 14W 
R605 AA 1:202-968-11  CEMENTED 12 5% 10W R2011  1:249-415-11 CARBON 680 5% 1/4W 
R606,/A 1-202-968-11 | CEMENTED 12 5% OW R2012 1-249-416-11 CARBON 820 5% 1/4W 
R607 1-215-859-21 METALOXIDE 22 5% AW R2013 1-249-421-11 CARBON 2K 5% 14W 
R608  1-240-205-11 CARBON 2M 5% 2W R2014 1-249-427-11 CARBON 68K 5% 1/4W 
R609 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 
R610  1-216-073-00 RES, CHIP 10K 5% 1/0W RELAY 
R6t1  1-216-089-91 RES, CHIP 4K 5% NOW 
R612  1-216-045-00 RES, CHIP 680 5% NOW RY6O1A 1:755-018-11  RELAY 
R613A 1:219-512-11 CARBON 2.2M 5% 1/2W RY602 A 1-755-266-11 RELAY, AC POWER 
R614 — 1-249-413-11 CARBON 470 5% 4W 
R615 A 1-218:26591 METAL CHIP 82M 5% 1W SWITCH 
R616A 1:260-302-71 CARBON 68 5% 12W ER 
R617 1-216-009-91 RES, CHIP 22 5% NOW S2001 1-692-431-21 SWITCH TACTILE 
S2003 1-692-431-21 SWITCH TACTILE 
RO26 A 1-220-926-11  FUSIBLE 047 10% 12W SPA 1:892-431-21 SWITCH TACTILE 
R627  1-215-479-00 METAL CHIP 270K 1% 1/4W S2005 1-692-431-21 SWITCH TACTILE 
R628  1-215-479-00 METAL CHIP 270K 1% 14W 
R630 1-249-421-11 | CARBON 2.2K 5% 1/4W S2006 1-692-431-21 SWITCH TACTILE 
R632 4 1:216-361-21 METALOXIDE 022 5% OW S2007 1:762:816:22 SWITCH TACTILE 
S2008 1-762-816-22 SWITCH TACTILE 
R633  1-249-415-11 CARBON 680 5% 14W 
R634  1-216-073-00 RES, CHIP 10K 5% 1/10W 
R635 — 1-216-057-00 RES, CHIP 22K 5% 1N0W SWITCH 
POSTA 121648551 METALOXIDE  56K 5% 3W FR SPRO DORê 
RO DEMO OAGBON so AM SW502 1-572-707-21 SWITCH LEVER 
R639  1-249-421-11 CARBON 22K 5% 14AW 
R640 1:249-417-11 CARBON 1K 5% 14W 
ROMA 1:216-363:51 METALOXIDE 033 5% oW TRANSFORMER 
ndo eibIdOS “RES, Gn mo se tm T501 1435-3741] TRANSFORMER, FERRITE (HDT) 
Rg 124041911 CARBON SK 5% MAM TS04 1-435-079-11 TRANSFORMER, HORIZONTAL LINEAR 
, À no T5O5 A 8-598-838-40 FBT ASSY NX-1748/X 
Ra AR! OAREON da 5 TAM TONA 1426-77-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 
R645 121589821 METALOXIDE 10K 5% 2W TONS 1-433:807-21  TRANSFORMER, REGULAT 
R646  1-249-41911 CARBON 15K 5% 1/4W 
R648 121590821 METALOXIDE 33 5% SW T604A 1-431-852-11  TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 
R650 1-216-387-21 METALOXIDE 068 5% 3W 
R653  1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 
R655  1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 
R656 — 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W THERMISTOR 
R658 1-216-387-21 METALOXIDE 068 5% 3W THGDIA, 1:808586-11  THERMISTOR, NTC 
R659 1-215-857-71 METALOXIDE 10 5% W 
RO60 A 1:216-485-51 METALOXIDE 56K 5% 3W 
R661  1-216-057-00 RES, CHIP 22%K 5% NOW THERMISTOR 
R662 A 1:216-485-51 METALOXIDE 56K 5% 3W 
THP601 A 1-803-540-11  THERMISTOR 
R663  1-216-081:00 RES, CHIP 2K 5% NOW Enio 
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REFNO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


TUNER 


C1066 1:163-009-11 CERAMICCHIP 0.0014F 10% 50V 
TUIOI A, 859854220 TUNER, FSS BTFANAS!! CI068 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50V 
COM! 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50 
CiO72 1:16325991 CERAMICCHIP  220pF 5% 50V 
vinisioi CIO73 1:16325991 CERAMICCHIP  220pF 5% 50V 
VDR601 A 1-803-967-11  VARISTOR (ENEB21D-144) Cia 11692599] CERAMIC CHIP 220pF 5% SON 
CIO75 1:126-941-41  ELECT MOF 20% 25V 
CIO76 112695911  ELECT OMF 20% SON 
CIO77  1:126-964-11  ELECT 1OLF 20% 50V 
C1099 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.001F 10% 50 
* A-1304-194-A PLACA MB 
Sid RAM OMELETA CI304 112695941 ELECT O47UF 20% SON 
C1305 1:163021-91 CERAMICCHIP  OOtyF 10% 50V 
CAPACITOR C1306 1-126-99311  ELECT 100LF 20% 16V 
C1005 1163-2599] CERAMICCHIP  220pF 5% 50V se ia Ep a pai E 
CIOOB 1:126-984-11  ELECT 1OLF 20% 50V ! Ê 
CIO1O 116903500 CERAMICCHIP  00474F 50V CISOO 116502191 CERAMICCHP ODE 10% SOM 
CIO! 116325991 CERAMICCHIP  220pF 5% 50V , ; l o 
e E E che CIS10 1:163021-91 CERAMICCHIP  OOUF 10% 50 
CiStt 1:163-03891 CERAMICCHIP  O.tyF 25 
a 4 E .01 1 0, 
CIO13 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.001F 10% 50V an ada ok E É. 
CIO14 113049500 MYLAR OF 5% SOM ais i 
109- a (o 
COI 16829-1 CERAMICCHIP 15pF 5% SO CIRO  1H6SO2IS CERAMMCCHP DONE 10% SOM 
CIO16 116323111 CERAMICCHIP  15pF 5% SON : l : 
o DR E aaa Ci321 116302191 CERAMICCHIP  OOUF 10% 50V 
Ci322 116302191 CERAMICCHIP OF 10% 50V 
4 4 ls 11 0, 
CIO19  1:104684-11  ELECT MF 20% 25V o e e si E E . 
CIOZO 1:164-161-11 CERAMICCHIP  0.00224F 10% 50V ii ; 
-103- é [o 
COZ! 11652509 CERAMICCHIP 220pF 5% SO CI305 116512300 CERAMICCHP 10PF 5% SOM 
Ci022 116313500 CERAMICCHIP  560pF 5% SOM , : : ! : 
C1023 1-163-009-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50V oo e CMI GM 
Ci327 1:126-99341  ELECT 100UF 20% 16V 
oe veses comeco eme sm ar | OU UI Cc q sem 
CI026 116325991 CERAMICCHIP  220pF 5% SOM Fpp no 
em MC dm e CI330 16328141 CERAMICCHP  15pF 5% SO 
CIO28 116325991 CERAMICCHIP  220pF 5% SON à : : 
C1029 1-164-161-1! CERAMIC CHIP 0.0022pF 10% 50V Ge Me Ca am 
Ci332 1:163021-91 CERAMICCHIP  OOuF 10% 50 
CIOSO 1:126-96311  ELECT 47F 20% 50 o a o aid E Ea E 
COS! 116300911 CERAMICCHIP  0.001F 10% 50V a i 
4 4 E 0 
CIOS2 116913500 CERAMICCHIP ATE 5% SO CI 16302191 CERAMICCHP ODE 10% SOM 
CIO 116325991 CERAMICCHIP  220pF 5% 50V : : à : o 
CI035  1:169-13900 CERAMICCHIP 470pF 5% 50 no 
C1340 1:126-96311  ELECT AF 20% SON 
4 4 E 01 4 0, 
CIO4 112694111 ELECT MOF 20% 25V E a aa SR 
o Ci342 116302191 CERAMICCHIP  OOuF 10% 50V 
CIO42 116416111 CERAMICCHIP  0.0022)F 10% 50V : 
j C1343 1:163-03891 CERAMICCHIP  O.tyF 25 
CIO43 116380911 CERAMICCHIP  0.047)F 10% 25V À E 
td C13M  1:126-941-41  ELECT 470NF 20% 25V 
CIO48 1137-1948] MYLAR OMF 5% 50 : : 
j C1345 1:163021-91 CERAMICCHIP  OOuF 10% 50V 
CI049 116301700 CERAMICCHIP  00474F 10% 50V RR dr E 
C1050 1:163-037-11 CERAMICCHIP  0.022)F 10% 50V ao i 
109- E [o 
C1053 116322911 CERAMICCHIP  12pF 5% SON CI350 116302191 CERAMICCHP ODE 10% SOM 
4 4 bi 411 0, 
C1O54 116325991 CERAMICCHIP  220pF 5% SON EO os e 
: C1352 1:104-664-11  ELECT MF 20% 25V 
C1055 116322911 CERAMICCHIP  12pF 5% 50W A ) : 
: C1353 1:126-964-11  ELECT 1OLF 20% 50V 
C1056 116300911 CERAMICCHIP  0.001F 10% 50V e SER E 6 
C1058 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50 GR Ri 
CIO6O 1:163-009-11 CERAMICCHIP  0.0014F 10% 50V 
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DESCRIPTION 


KV-21SE12B 


REMARK 


C1955  1-126-767-11 ELECT 10004 F 
C1356 1-163-259-91 CERAMIC CHIP 220pF 
C1357  1-163-038-91 CERAMIC CHIP 0.1pF 
C1358 1-126-963-11  ELECT 4.7uF 
C1359 1-126-9604-11  ELECT 10uF 
C1361  1-163-231-11 CERAMIC CHIP 15pF 
C1363 1-163-233-11 CERAMIC CHIP 18pF 
C1364 1-163-233-11 CERAMIC CHIP 18pF 
C1365 1-163-233-11 CERAMIC CHIP 18pF 
C1966 1-126-9604-11  ELECT 10uF 
C1975 1-163-034-00 CERAMIC CHIP 0.033uF 
C1976 1-163-243-11 CERAMIC CHIP 47pF 
Cig77  1-126-960-11  ELECT tuF 
C1978  1-163-038-91 CERAMIC CHIP 0.1uF 
Cig79  1-163-017-00 CERAMIC CHIP .0047uF 
C1380 1-163-003-11 CERAMIC CHIP 330pF 
C1381  1-163-038-91 CERAMIC CHIP 0.1pF 
C1982 1-126-964-11  ELECT 10uF 
C1985 1-126-964-11 | ELECT 10uF 
C1386 1-163-038-91 CERAMIC CHIP 0.1pF 
C1387 1-163-133-00 CERAMIC CHIP 470pF 
Cig92 1-163-231-11 CERAMIC CHIP 15pF 
Cig94  1-104-664-11  ELECT 47pF 
C1399 1-163-243-11 CERAMIC CHIP 47pF 
CONNECTOR 


CN1001* 1-564-511-11 
CN1002* 1-560-124-11 


CN1003  1-573-301-21 
CN1004 1-573-301-21 
DIODE 
Di001  8-719-923-35 
Di00S  8-719-056-80 
D1005 8-719-923-39 
Di006 8-719-404-50 
Di01O 8-719-056-86 
DiO0it — 8-719-404-50 
Di0i2  8-719-404-50 
DiOi3S 8-719-056-86 
DiO14  8-719-404-50 
Di301  8-719-914-45 
Dig10  8-719-056-80 


PLUG, CONNECTOR8P 
PLUG, CONNECTOR (2.5MM) 


20% 
5% 


20% 
20% 


5% 
5% 
5% 
5% 
20% 


5% 

20% 
10% 
10% 
20% 


20% 


5% 
5% 
20% 
5% 


4P 


CONNECTOR, BOARD TO BOARD 
CONNECTOR, BOARD TO BOARD 


DIODE MTZJ-T-77-5.1€ 
DIODE UDZ-TE-17-5.1B 
DIODE MTZJ-T-77-5.6€ 
DIODE MAt1-TX 

DIODE UDZ-TE-17-9.1B 


DIODE MAt1-TX 
DIODE MAt1-TX 
DIODE UDZ-TE-17-9.1B 
DIODE MAt1-TX 
DIODE DAP202K-T-146 


DIODE UDZ-TE-17-5.1B 


16V 
50V 
25V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
25V 
50V 


50V 
25V 
50V 
50V 
25V 


50V 
50V 
25V 
50V 


20P 
20P 


FERRITE BEAD 
FB1901 1-412-911-11  FERRITE 
FB1902 1-412-911-11 | FERRITE 
FILTER 
FL1301  1-239-847-11 FILTER, LOW PASS 
FL1302 1-239-847-11 FILTER, LOW PASS 
FL1303  1-239-847-11 FILTER, LOW PASS 
IC 
IC1001 8-759-670-42 IC M372734F-259SP 
IC1003 8-759-527-77 IC M24C16-MN6T 
[01301 8-752-090-40 IC CXAZ135S 
IC1302 8-759-655-75 IC TC90A49P 
[C1304  8-759-353-00 IC NJM2534M(TE2) 
IC1305 8-759-058-02 IC BA3993F 
CONDUCTOR 
JR0002 1-216-295-91 SHORT 
JR1001 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ002 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ005 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ006 1-216-295-91 SHORT 
JRÍOIO 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ0t5 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ016 1-216-295-91 SHORT 
JRÍO17  1-216-295-91 SHORT 
JRÍ018 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ019 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ083 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ088 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ307 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ310 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ313  1-216-295-91 SHORT 
JRÍ314 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ315 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ316 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ317  1-216-295-91 SHORT 
JRÍ320 1-216-295-91 SHORT 
JRi321  1-216-295-91 SHORT 
JRi322 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ323 1-216-295-91 SHORT 
JRÍ324 1-216-295-91 SHORT 
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KV-21FE12B 


REFNO.  PARTNO. DESCRIPTION REMARK REENO.  PARTNO. DESCRIPTION REMARK 


CoIL RIOT 121602591 RES, CHIP 100 5% HOW 
RIOIB 124942941 CARBON 10K 5% IAM 
L1001  1-412:08222  INDUCTOR 1004H RIOI9 121604500 RES, CHIP 680 5% 1N0W 
1003 1-412:08222  INDUCTOR 1004H 
L1004 141046821 INDUCTOR 27H RIOZ0 121609791 RES, CHIP 100K 5% 110W 
Li302  1-412:02922  INDUCTOR 104H RIO! 1216-1219 RES, CHIP Mo 5% OW 
1303 1-412:02922  INDUCTOR 14H R1022 121607300 RES, CHIP 10K 5% OW 
R1023 121607300 RES, CHIP OK 5% HOW 
1304 1-412:02922  INDUCTOR 104H R1024  1:216-03300 RES, CHIP 20 5% HOW 
11305 1-412:02922  INDUCTOR 14H 
LI310  1-412:02922  INDUCTOR 104H R1025 120881491 METALCHP  2K 050% 110W 
Lit 141220812 INDUCTOR 47uH R1026 121606591 RES, CHIP AM 5% HOW 
1315  1-412:02922  INDUCTOR 104 RIOZ7 121604100 RES, CHIP 40 5% ANOW 
R1028 1:216-04500 RES, CHIP 680 5% 1/0W 
R1029 1216-1130 RES, CHIP 4TOK 5% NOW 
TRANSISTOR 
RIO30 121604991 RES, CHIP KO 5% OW 
Q1001 8772942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RI031 121604100 RES, CHIP 470 5% NOW 
Q1002  8:729-42402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RIO? 1:216-06591 RES, CHIP AM 5% ANOW 
Q1003  8:729-42226 TRANSISTOR 2SDGO1A-QRS-TX R1033  1:216:081-00 RES, CHIP DK 5% AMOW 
Q1009  8:729-42402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX RIO34 121604991 RES, CHIP 560 5% AOW 
Q1010 872942226 TRANSISTOR 2SDGO1A-QRS-TX 
R1035 121604991 RES, CHIP KO 5% OW 
Q10f! 872942226 TRANSISTOR 2SDGO1A-QRS-TX R1036  1:216:03900 RES, CHIP 200 5% AMOM 
01301 8:729-422:26 TRANSISTOR 25DGO1A-QRS-TX RIOS? 1:216-03300 RES, CHIP 200 5% 1NOW 
Q1302  8:729-42402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RI038  1:216-02591 RES, CHIP 100 5% OW 
01308  8:729-422:26 TRANSISTOR 25D6O1A-QRS-TX RIO40  1:216-03300 RES, CHIP 200 5% NOW 
Q1307 872942402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX 
RIOS 121607300 RES, CHIP OK 5% HOW 
Q1308 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RIOS? 1:249-413-11 CARBON 470 5% UM 
Q1310  8:729-422:26 TRANSISTOR 25DGO1A-QRS-TX R1043 121607100 RES, CHIP BK 5% AOM 
Q13t1  8:729-422:26 TRANSISTOR 25DGO1A-QRS-TX RIO 1216-0659! RES, CHIP AK 5% NOW 
Q1312 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RI045  1:216-06591 RES, CHIP AM 5% AMOW 
Q1313 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX 
RIO46 124942511 CARBON AM 5% IAN 
Q1315 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RIOS? 121606591 RES, CHIP AK 5% AMOW 
Q1316 872942402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX R1048  1:216:065-91 RES, CHIP AK 5% NOW 
Q1317 872942402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX RIO49 1216-0659! RES, CHIP AK 5% AMOW 
01325  8:729-420:26 TRANSISTOR 2SDGO1A-QRS-TX R1050  1:216-06591 RES, CHIP AM 5% NOW 
01328  8:729-422:26 TRANSISTOR 2SDGO1A-QRS-TX 
R1052 121603300 RES, CHIP 20 5% NOW 
Q1327  8:729-422:26 TRANSISTOR 25DGO1A-QRS-TX R1053 1216-0330 RES, CHIP 220 5% AMOW 
01328 872942402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX R1054 1216-0659! RES, CHIP AK 5% NOW 
01329 872942402 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX R1055 121604991 RES, CHIP Ko 5% OW 
Q1330  8:729-42226 TRANSISTOR 2SD6O1A-QRS-TX R1056  1:216-081:00 RES, CHIP DK 5% NOW 
Q1331 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX 
R1057 121604991 RES, CHIP Ko 5% HOW 
Qi3%2 8-729-424-02 TRANSISTOR 2SB709A-QRS-TX R1058 1-216-635-11 METAL CHIP 220 0.50% 1/10W 
01338 872942226 TRANSISTOR 2SD6O1A-QRS-TX R1059  1247-815-91 CARBON 20 5% AN 
01350 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX RIOGO 121669511 METALCHIP 220 050% 1/10W 
01354 872942402 TRANSISTOR 25B709A-QRS-TX R1061  1:247-815:91 CARBON 20 5% UM 
RIOS? 121607300 RES, CHIP 10K 5% HOW 
RESISTOR R1063  1:216-03300 RES, CHIP 20 5% NOW 
Rea RIO84 121602591 RES, CHIP 100 5% HOW 
RIO! 1:216-08991 RES, CHIP Ko 5% NOW o io Ga ai 
R1016 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% OW R1066 1-216-033-00 RES, CHIP 220 5% NOW 
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KV-21FE12B 


REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK 


R1067 1.21 6-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 OW R1325 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 14 0W 
RIOS 121602591 RES, CHIP OO 5% NOW R1326 1-216-043:91 RES, CHIP 560 5% 1/0W 
R1069 1.21 6-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 0W R1327 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1070 1-21 6-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 0W R1328 1-216-067-00 RES, CHIP 5.6K 5% 14 0W 
RIO71 1208-80-11 METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W Ri329  1-216-091-00 RES, CHIP SeK 5% 1/0W 
R1072 1-216-065-91 RES, CH P 4.7K 5% 1/1 0W R1330 1-216-081-00 RES, CHIP 22K 5% 14 0W 
R1073 1-216-065-91 RES, CH P 4.7K 5% 1/1 0W R1331 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/ 0W 
R1075 1-216-065-91 RES, CH P 4.7K 5% 1/1 OW R1333 1-216-033-00 RES, CHIP 220 5% 1/ 0W 
R1076 1-216-065-91 RES, CH P 4.7K 5% 1/1 0W R1334 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 11 0W 
R1077 1-21 6-065-91 RES, CH P 4.7K 5% 1/1 0W R1335 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1078 1.21 6-049-91 RES, CH P 1K 5% 1/1 0W R1336 1-216-053-00 RES, CHIP 1.5K 5% 1/ 0W 
R1079 1-21 6-069-00 RES, CH P 6.8K 5% 1/1 0W R1338 1-216-091-00 RES, CHIP 56K 5% 11 0W 
R1080 1-216-069-00 RES, CHIP 6.8K 5% /0W R1342 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% NOW 
R1081 1-216-069-00 RES, CHIP 6.8K 5% /0W R1344 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 1N0W 
RIOS? 1-216-065-91 RES, CHIP AR 5% NOW Ri345  1-216-049-91 RES, CHIP KNOW 
R1084 1-216-045-00 RES, CH P 680 5% 1/1 0W R1346 1-216-033-00 RES, CHIP 220 5% 11 0W 
R1085 121604500 RES, CHIP 880 5% NOW RI347  1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 110W 
R1086 1-216-045-00 RES, CH P 680 5% 1/1 0W R1348 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1087 121606100 RES, CHIP 33 5% NOW dA a À 
R1090 1.21 6-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 0W R1350 1-216-073-00 RES, CHIP 10K 5% 14 0W 
R1095 1-216-061-00 RES, CH P 3.3K 5% 1/10W R1351 1-216-067-00 RES, CHIP 5.6K 5% 1/ 0W 
RÍO98 121603300 RES, CHIP 20 5% 1N0W R352 1216-09-91 RES, CHIP KNOW 
R1099 1-208-798-11 METAL CHIP AIK 0.50% 1/10W Ri355 — 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% OW 
ROS 121829591 SHORT 0 R1356 1-216-067-00 RES, CHIP 56K 5% NOW 
Rt104 1-216-073-00 RES, CH P 10K 5% 1/1 0W R1357 1-216-043-91 RES, CHIP 560 5% 11 0W 
R1105 1-216-073-00 RES, CH P 10K 5% 1/1 0W R1358 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 11 0W 
R1106 1-216-073-00 RES, CH P OK 5% 1/1 0W R1359 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1109 1-216-073-00 RES, CH P 10K 5% 1/1 0W R1360 1-216-041-00 RES, CHIP 470 5% 141 0W 
RIO 1521605900 RES, CHIP BK 5% NOW a poa ) 
Ri1t1 1-216-077-91 RES, CH P 15K 5% 1/10W R1362 1-216-065-91 RES, CHIP 4.1K 5% 110W 
R1300 1-21 6-049-91 RES, CH P 1K 5% 1/1 0W R13693 1-216-043-91 RES, CHIP 560 5% 1/ 0W 
R1301 1-21 6-053-00 RES, CH P .5K 5% 1/1 0W R1364 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 11 0W 
R1302 1-21 6-041-00 RES, CH P 470 5% 1/1 0W R1365 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1303 1-21 6-025-91 RES, CH P 100 5% 1/1 0W R1366 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 14 0W 
R1304 1-216-049-91 RES, CH P 1K 5% 1/10W R1367 1-216-025-91 RES, CHIP 100 5% 1/10W 
R1306 1-216-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 0W R1368 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 14 0W 
R1308 121603300 RES, CHIP 220 5% 1N0W tuto e EM GM SM A 
RÍS1O 1:216:02591 RES, CHIP 100 5% NOW SRI eta nO 0 
RISti 121604791 RES, CHIP 820 5% NOW PES A SO À 
Rist2 120860611 METALCHIP OK 050% 1/10W Rito feio Som ; 
R1313 1-21 6-033-00 RES, CH P 220 5% 1/1 0W R1374 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 14 0W 
Ri3t4 121602200 RES, CHIP 5 5% NOW fito ae Hom à 
RI315  1:216-05300 RES, CHIP 15K 5% 1N0W CRS er ] 
RI316 121629591 SHORT 0 Ri978 121629591 SHORT 0 
R1319 1-216-022-00 RES, CH P 75 5% 1/1 0W R1379 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 14 0W 
R1320 1-216-025-91 RES, CH P 100 5% 1/1 0W R1380 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 11 0W 
R1322 1-216-081-00 RES, CH P 22K 5% 1/1 0W R1381 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 14 0W 
R1323 1-216-025-91 RES, CH P 100 5% 1/1 0W R1382 1-216-097-91 RES, CHIP 100K 5% 14 0W 
Rt1383 1-216-097-91 RES, CHIP 100K 5% NOW 
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REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


RS 121609791 RES, CHIP 100K 5% HOW ( : Es 

R385 1:216:11300 RES, CHIP ATOK 5% 1NOW 

R386 121607300 RES, CHIP OK 5% 1N0W And OE 

RI387 121608500 RES, CHIP ak 5% NOW 

RI388 121612900 RES, CHIP 22M 5% 1N0W 4382.8541 SCREW (MBXIO), P, SW (8) 

RÍS89 121607791 RES, CHIP KO 5% HOW expáGiÓR 

RÍ390 121602591 RES, CHIP 100 5% HOW e 

ia ga RE a ae 5% AMOW C7O! 110466411 ELECT 4uF 20% 25 

o ei E E e e a C7OD 1:136-16500  MYLAR OF 5% SON 

fd á C703  1-104-664-11 | ELECT 47UF 20% 25V 

1107-8491] ELECT 2oMF 20% 250V 

R394 121603300 RES, CHIP 200 5% NOW ai pad a Io o E 

R1395 1216-0330 RES, CHIP 20 5% NOW 

RISSE eta RES EO em ah UN C7O7  1:162-114-00 CERAMIC CHIP 0047yF 2KV 

RI397 121603300 RES, CHIP 20 5% 1N0W O RR Or E SO 

REDE ASA RESLCNIE e ais AMON C709 142693441  ELECT PF 20% 18V 
70 142696411 ELECT IOF 20% 50 

R399 121607300 RES, CHIP OK 5% HOW Gra ah l a 

R400 121629591 SHORT 0 

R1401 121607300 RES, CHIP OK 5% 1N0W 

R402 121606591 RES, CHIP ATK 5% NOW CONNECTOR 

BR ASIAN E CHIP E IM CN7O1! 1564-5061] PLUG, CONNECTOR3P 

ROM 26000 RESCHP 10% dm Goo EA SE CONES ORE 

R406 121604991 RES, CHIP KO 5% HOW 

R1407 121606591 RES, CHIP AK 5% NOW 

R409 121604391 RES, CHIP 580 5% 10W GDE 

Ri4t1 121603300 RES, CHIP 20 5% NOW DIODE 

bi Guido PESE a o A D70! 871997524 DIODE 1SS8STD 

io ASR ES E ml D702 871997524 DIODE 1SS8STD 

FR | aaa D703 871997524 DIODE 1SS8STD 

R415 121604991 RES, CHIP KO 5% HOW a 

Ri416 1-216:057-00 RES, CHIP 2%K 5% NOW Drs 8719-9968 da 

RI417 121603500 RES, CHIP 20 5% NOW 

RI418 121604500 RES, CHIP 680 5% 1N0W IC 

RI419 121629591 SHORT 0 

Ri42 1-216-109-00 RES, CHIP 380K 5% ANOW 0701 8-759-803-42 IC LAGS00-FA 


IC702 — 8-759-562-43 IC TDA6108JF/NIB 


CRYSTAL 
JACK 
X1001  1:767-487-21  VIBRATOR, CRYSTAL 
X1303  1:579-973:21  VIBRATOR, CRYSTAL J7O1A,  1:451-47021 SOCKET, CRT 
X1304  1:567-505-11  OSCILLATOR, CRYSTAL 
X1305 — 1:579-972:21  VIBRATOR, CRYSTAL 


COIL 
L701 1-410-480-21  INDUCTOR 68uH 
TRANSISTOR 


Q700 — 8-729-423-33 TRANSISTOR 25C3311A-QRSTA 
Q701 8-729-423-33 TRANSISTOR 25C3311A-QRSTA 
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REFNO. PARTNO. DESCRIPTION REMARK REF.NO.  PARTNO. DESCRIPTION REMARK 
RESISTOR CONNECTOR 
RAOO  iresmdoda CARON eae o CA CN901*  1-564-508-11 PLUG, CONNECTOR5P 
FR e NE am daN CN903* 1-564-506-11 PLUG, CONNECTOR3P 
R702 124781591 CARBON 20 5% UW 
R703  1:247:807:31 CARBON 100 5% MW 
R704 1249421: CARBON 22K 5% 1AW DIODE 
R705 124942911 CARBON OK 5% MW 
-719-983- T:77- 
O O ii D901  8:719:983:41  DIODE MTZI-T:77-39 


D902 8-719-983-41  DIODE MTZJ-T-77-39 


R707 1-249-389-11 | CARBON 15 5% 14W 
-719-991- 158139777 
R708 1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W Po AESA PIQUE ISS 
R709 1-247-807-31 | CARBON 100 5%  1/4W 
R710 1-247-807-31 . CARBON 100 5%  1/4W TRANSISTOR 
E el “11 % 4 
a gra | di E E ay Q901 8-729-017-06 TRANSISTOR 2504793 
R7i2 1-260-099-11 | CARBON 1K 5% 1/2W 
| À Q92 8-729-017-05 TRANSISTOR 28A1837 
R713 1-260-099-11 | CARBON 1K 5% 1/2W 
R714 1:260-087-11 CARBON 100 5% 1W Q93  8-729-423-33 TRANSISTOR 25C3311A-QRSTA 
Q94  8-729-423-33 TRANSISTOR 25C3311A-QRSTA 
R715 1:260-132-11 CARBON 560K 5% 1/W Q905 8-729-429-48 TRANSISTOR 25A1309A-QRSTA 
SENADO % 4 
as ru pai Be da Q96 8-729-423-33 TRANSISTOR 25C3311A-QRSTA 


R718 1-216-375-00 METAL OXIDE 3.3 5%  2W 
R719 1-215-888-00 METAL OXIDE 220 5%  2W 


1-249-421-11 | CARBON 2.2K % 1/4W 
R720 9 CARBO 5% |! RESISTOR 
R721 1-249-421-11 | CARBON 2.2K 5%  1/4W 
E R901 1-249-401-11 | CARBON 47 5% 1/4W 
R902 1-249-386-11 | CARBON 2.1 5% 1/4W 
R909 1-249-414-11 | CARBON 560 5%  1/4W 
VARIABLE RESISTOR R904 1-249-432-11 | CARBON 18K 5% 1/4W 
R905 1-249-417-11 | CARBON 1K 5%  14W 


RV701  1-225-952-11 RES, ADJ, METAL CHIP FILM 110M 


R906 1249-482: CARBON 18K 5% MW 
V E R907  1:249-386-11 CARBON 27 5% MW 
R908  1:249-414-11 CARBON 560 5% 14W 


* A-1342:587-A PLACA VB (VAR) COMPLETA Es: e CARBON Oh diam 


R910 1216-476: METALOXIDE 180 5% 9W 
4:382-854-11  SCREW (M3X10), P, SW (+) 
R9tt — 1:249-405-11 CARBON 68 5% MW 
CAPACITOR R912 124781591 CARBON 20 5% UW 
SR R913 1249-4031] CARBON 68 5% UW 
CO! 1107-667: ELECT 22)F 20% 160V RA NADO o E au 
C902 1130-4910 MYLAR O.0474F 5% 50V R9t5  1-249-417-11 CARBON So 1/4 
C%3 1:126925-41  ELECT 4TOpF 20% ON o ia 
C904 1-130-471:00  MYLAR 0001LF 5% 50V e ia E so a 
C905 1106-3830  MYLAR 0OMTUF 10% 200V AR ia sho 
R918 — 1:247:807:31 CARBON 100 5% MW 
CO 1-130-471:00  MYLAR 0001LF 5% 50V Ri ea Ro am o 
C907 110763811  ELECT 33uF 20% 160V R920 1249-46-11 CA 820 5% 
C%8 1:126925-41  ELECT 4TOpF 20% ON 
C909  1-161-830-00 CERAMIC CHIP .00474F 500V ei o CARON o UR 
C9O 110499911 MYLAR OMF 10% 200V R922 — 1:249-397-11 CARBON 22 5% MW 
R923  1:249-401-11 CARBON Mo 5% 4UW 
CO 140466511 ELECT 1O0UF 20% 10V 
C912 112694141  ELECT 4TOpF 20% 25 
C913  1:102-07400 CERAMICCHIP  O.001pF 10% 50V 
C94  1:130-491-00  MYLAR OOMVF 5% SON 
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REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK REFNO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


* Y-8373-345-A PLACA HZ COMPLETA 
CONNECTOR 
CN901* 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER) 
CN902* 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER) 


SWITCH 


S9O1A 1-571-433-31 SWITCH PUSH (AC POWER) 


PACKAGING & ACCESSORIES 


Y-8373-439-A CONTROLE REMOTO (RM-Y173) 
4-H00-109-01 TAMPA DA BATERIA (para o RM-Y173) 
4-071-680-01 BAG, PROTECTION 

4:075-500-51 MANUAL DE INSTRUÇÃO 
4:076-083-01  CUSHION ASSY, UPPER 


4-076-084-01 | CUSHION ASSY, LOWER 
4-076-085-01 | CARTON, INDIVIDUAL 
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Assistência Técnica Consumidor 
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htto://www.nbti. com. br/sony2000 


